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Kapitel 1: 

Att komma igang 



Grattis till din nya HP PhotoSmart digitalkamera! Den har 
manga funktioner som gor det enkelt och roligt att ta bra 
bilder, bl a HP Adaptive Lighting Technology, roda-ogon- 
reduktion inbyggt i kameran, 10 fotogrcferingsldgen (inklusive 
panorama), HP Image Advice, HP Instant Shore™, 
direktutskrift, manuella och automatiska reglage, direkthjalp 
pS kameran och en dockningsstation (tillval). 

Med HP Instant Share kan du enkelt vaija bilder i kameran som 
ska skickas till dina favoritdestinationer (som e-postadresser 
och online-album) nasta gang du ansluter kameran till datorn. 
Din familj och dina vdnner kan enkelt fa tillgang till dina bilder 
via e-post utan att du behover belasta deras inkorgar med 
stora filbilagor. Funktionen for direktutskrift gor att du enkelt 
kan mdrka bilder i kameran for automatisk utskrift ndsta gflng 
du ansluter kameran till datorn eller direkt till valfri 
HP Photosmart-skrivare eller en PictBridge-kompatibel skrivare 
utan att du ens behover ansluta kameran till datorn. 

For att gora det hela dnnu bdttre kan 
du kopa en HP Photosmart R-series 
dockningsstation till kameran. Med 
hjalp av denna kan du enkelt overfora 
bilder till en dator, sdnda bilder till en 
skrivare eller en TV samt ladda 
kamerans batterier och ett 

reservbatteri. Dockningsstationen fungerar aven som en 
forvaringsplats for kameran. 
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Konfiguration 

OBS! Om du vill finna en del pa kameran (exempelvis en 
knapp eller en lampa) medan du foljer anvisningarna i 
det har avsnittet, se Kamerans delar p6 sidan 21 . 

Installera dockningsstationens insats 
(valfritt) 

Om du koper en HP Photosmart R-series 
dockningsstation kommer du att Idga 
mdrke till att en en eller flera 
genomskinliga insatser medfoljer i 
kartongen med dockningsstationen. Ndr du forbereder 
dockningsstationen for anvandning med den har kameran 
maste du se till att du anvander dockningsinsatsen med den 
GRONA etiketten. Anslut insatsen till dockningsstationen med 
hjdlp av anvisningarna i dockningsstationens 
anvdndarhandbok. 

Satta fast handledsremmen 

Sdtt fast 

handledsremmen i fdstet 
pd sidan av kameran i 
enlighet med bilden. 





12 



HP PhotoSmart R707 anvandarhandbok 



Installera ett minneskort (valfritt) 

Om du inte har nagot minneskort hoppar du over det har 
avsnittet och gar vidare till nasta, Installera batteriet pa 
sidan 14. Din kamera har ett internminne dar du kan lagra 
bllder och videoklipp. Emellertid kan du istdllet anvdndo ett 
minneskort (kops separat) for att lagra bilder och videoklipp. 
Om du vill veta mer om vilka minneskort som stods, se Lagring 
pa sidan 1 77. 

Ndr du installerar ett minneskort i kameran, lagras alia nya 
bilder och videoklipp pa kortet. Kamerans internminne 
anvdnds endast ndr det inte sitter nSgot minneskort i kameran. 

1 Hall kameran med undersidan 
uppat och framsidan mot dig. 
Skjut sedan luckan till batteri/ 
minneskortsfacket i riktning fran 
dig, mot kamerans baksida. 

2 Sdtt in minneskortet i det mindre 
facket. Den sida av kortet som har 
ett kapat horn sdtts in forst, enligt 
bilden. Kontrollera att 
minneskortet sndpper fast 
ordentligt. 

3 Lot luckan till batten/ 
minneskortsfacket vara oppen och ga vidare till ndsta 
avsnitt, Installera batteriet pS sidan 1 4. 

Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du forst stdnga 
av kameran. Oppna sedan luckan till batteri/minneskorts- 
facket och tryck minneskortets dverkant nedSt sfl skjuts kortet ut 
ur facket. 
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Installera batteriet 



Din kamera kan anvdnda antingen ett laddningsbart 
HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri (LI 81 2A) eller ett 
Duracell® CP1 -batteri for engangsbruk. 

OBS! Om det medfoljde ett laddningsbart batteri till kameran, 
ar detto delvis Icddat, men du bor loddo det helt och 
hallet innon du anvdnder det forsta gdngen. Du kan 
ladda batteriet ndr det sitter i kameran. Se Loddo botteriet 
pa sidan 16. 

1 Om luckan till batteri/minneskortsfacket redan dr oppen 
hoppar du over det hdr steget och gfir till steg 2. 

Hdll kameran med undersidan 
uppdt och framsidan mot dig. 
Skjut sedan luckan till batteri/ 
minneskortsfacket i riktning frfln 
dig, mot komerans baksida. 

2 Sdtt i batteriet i det stdrre facket 
(se bilden) och tryck in det tills det 
fastnar i spdrren. 

3 Stdng luckan till batteri/ 
minneskortsfacket genom att 
trycka ned den och skjuta den mot 
komerans fromsido tills luckan 
iSses fast. 

Om du vill ta ut batteriet ur kameran ska du forst stdnga av 
kameran. Oppna sedan luckan till batteri/minneskortfsacket, 
losso batterispdrren och vdnd pfl komeron sfl ott batteriet 
glider ut ur facket. 
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Satt fast ferriten pa 
natadaptersladden 

I kamerakartongen medfoljer en ferrit. Den 
har ferriten hindrar kameran fran att avge 
radiofrekvensenergi som kan stora 
mottagningen pa radio, TV eller andra 
elektroniska enheter i narheten av kameran. 
Ferriten her ingen inverkan pfl kamerans 
prestanda eller sdkerhet. 

Satt fast ferriten pa den tunna natadaptersladden (den sladd 
som ansluts till kameran, inte den som ansluts till vaggen) pS 
foljande sdtt: 

1 Linda sladden runt ferriten sa att sladden 

loper genom ferriten tvS gSnger (se J^^^^ 
bilden). ^WKlI 

2 Reglero sladden sa att kanten pa ferriten ^^^^^^^ 



befinner sig 10 cm fran dnden pa 
kontakten som ansluts till kameran (eller 
kamerans dockningsstation). 
Stdng ferriten sfl att den sluter tatt om 
sladden. 
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Ladda batteriet 



OBS! Det hdr avsnittet beskriver hur du laddar ett batteri i 
kameran. Du kan dven ladda batteriet i det extra 
batterifacket pa dockningsstationen eller i HP Photosmort 
snabbladdare (se Bilaga B: Att kopa kameratillbehor pa 
sidan 171 ). 

Om batteriet i kameran dr ett CPl -batteri for engangsbruk kan 
du hoppa over det hdr steget. Om du anvdnder ett 
laddningsbart litiumjonbatteri ska du gora fdljande: 

1 Anslut stromsladden till HP-ndtadaptern. Om det medfdljer 
flera strdmsladdar i kamerakartongen ska du anvdnda den 
sladd som passar i eluttagen i ditt land. Anslut den andra 
dnden av stromsladden till ett eluttag. 

2 Oppna den lilla 
gummiluckan pa sidan av 
kameran. 

3 Anslut den tunna sladden 
fran ndtadaptern till 
uttaget for ndtadapter 

pa sidan av 
kameran (se bilden). 
Strdm/minneslampan pa 
baksidan av kameran 
bdrjar blinka for att visa att batteriet laddas. 

Ett laddningsbart litiumbatteri blir vanligtvis fulladdat pa 5-7 
timmar. Ndr strdm/minneslampan slutat blinka dr batteriet 
fulladdat och du kan da koppla ur ndtadaptern fran kameran. 
Du kan fortsdtta att anvdnda kameran medan batteriet laddas 
genom ndtadaptern. 
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OBS! Kameran kan bli varm medan batteriet laddas och ndr 
den anvdnts under en Idngre stund med batteridrift. Detta 
dr normalt. 

OBS! Digitalkameror fdrbrukar batterier mycket snabbare dn 
filmkameror. Batteridriftstiden for digitalkameror kan 
mdtas i timmar och minuter snarare dn i dr, vilket dr det 
typiska for filmkameror. Batteridriftstiden kan ocksd 
variera dramatiskt frdn en anvdndare till en annan, 
beroende pd vilka kameraldgen som anvdnds oftast. Om 
du vill ha tips pd hur du kan fd ut sd mycket som mdjligt 
av batterierna, se Bilago A: Batten ho ntering pd 
sidan 161 . 

Sla pa strommen 

SId pd kameran genom att skjuta ^ ON/OFF (PA/AV)- 
omkopplaren dt hdger och ddrefter sidppa den. 

Objektivet fdlls ut och strom/minneslampan pd baksidan av 
kameran bdrjar lysa med ett fast gront sken. 

Valj sprak 

Forsta gangen du sidr pd kameran visas foljande skdrmbild 
ddr du uppmanas att vdlja sprdk. 

1 Flytta markeringen till dnskat sprdk 
genom att anvdnda knapparna 
^ pd styrenheten @. 

2 Tryck pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK) for att vdlja det 
markerade sprdket. 

OBS! Om du senare behdver byta sprdk kan du gdra det med 
instdllningen for Language (Sprak) i Setup Menu 
(konfigurationsmenyn). Se Kopitel 6: Anvando 
konfigurationsmenyn pd sidan 1 15. 

Kapitel 1 : Att komma igang 1 7 





1 ✓ English 




r,- .ji j' i i 


J 


i to select, ttien press OK. 



Stall in datum och tId 

Kamerans klocka registrerar datum och tid for varje bild du tar. 
Den har informationen registreras tillsammans med fotots 
bildegenskaper, som du kan se ndr du visar fotot pa bilden 
Image Info (Bildinfo) (sidan 92), pa bilden med Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 86) eller pa din dator. Du 
kan aven vdlja att datum och tid ska synas pa bilden (se 
Datum- och tidsstampel pa sidan 76). 

Forsta gangen du startar kameran ^ 
visas bilden Date & Time (Datum och 
tid) ndr du har valt sprak, och du 
uppmanas stdlla in datum och tid. 



mmWtfyyyy 12 hr 



1 



■JlllB. 12 VJ 

1 Justera vdrdet for det markerade BRnnm 
alternativet med hjdlp av 

2 Tryck pa ^ ^ for att ga vidare till de ovriga fdlten. 

3 Upprepa steg 1 och 2 tills rdtt datum/tidsformat, datum och 
klockslag dr instdllda. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) ndr du har 
angivit rdtt datum och tid. En bekrdftelsebild visas och du 
blir tillfragad om rdtt datum och tid har stdllts in. 

5 Om datum och tid dr korrekta, tryck pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) och vdlj Yes (Ja). 

Om datum och tid dr felaktiga, tryck pa knappen for 
att markera No (Nej) och tryck sedan pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) . Bilden med datum och tid visas igen. Stdll 
in rdtt datum och tid genom att upprepa steg 1 till 5. 

OBS! Om du senare behdver dndra instdllningen av datum 
och tid kan du gdra det med instdllningen for Date & Time 
(Datum och tid) i Setup Menu (konfigurationsmenyn). Se 
Kapitel 6: Anvdnda konfigurationsmenyn pa sidan 1 1 5. 
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Installera prog ramva ran 

Med hjdlp av HP Image Zone-programvaran kan du overfora 
bilder fran kameran och visa dem, redigera dem, skriva ut dem 
och skicka dem med e-post. Du anvander det ocksS for att 
konfigurera HP Instant Share-menyn p6 kameran. 

OBS! Om du inte instollerar (eller inte ken installera) HP 
Image Zone-programvaran kan du dnda anvdnda 
kameran, men vissa funktioner paverkas. Mer information 
finns i Anvdnda kameran uton att installera HP Image 
Zone-programvaran pS sidan 1 25. 

Windows 

For att HP Instant Share, som ar en del av HP Image Zone- 
programvaran, ska fungerc pa rdtt sdtt pa din Windov/s-dator, 
maste du hia installerat minst Internet Explorer 5.01 under 
Windov/s 2000 eller XP, eller Internet Explorer 5.01 Service 
Pack 2 under Windov/s 98, 98 SE eller Me. 

1 Stdng alia program och inaktivera tillfdiligt alia eventuella 
antivirusprogram som ar igflng p6 datorn. 

2 Sdtt in CD:n med programmet HP Image Zone i datorns CD- 
enhet. Fdlj anvisningarna pa den installationsskdrm som 
automatiskt visas. 

OBS! Om installationsskdrmen inte visas klickar du pa Start 
och sedan Kor, skriver X:\Setup.exe, dar X dr enhets- 
bokstaven for din CD-enhet, och klickar sedan pfl OK. 

Din Windov/s-CD kan ocksa innehalla bonusprogramvara frfln 
andra tillverkare. Sa hdr instollerar du dessa: 

1 Klicka pfl Start och Kor, skriv X:\Bonus\Setup.exe, dar X dr 
enhetsbokstaven for CD-en heten, och klicka sedan pfl OK 

2 Installera programvaran genom att foija anvisningarna. 
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Macintosh 

1 Stang alia program och inaktivera tillfdiligt olio eventuello 
antivirusprogram som dr igang pa datorn. 

2 Sdtt in CD:n med HP Image Zone-programvaran i datorns 
CD-en het. 

3 Dubbelklicka pa CD-ikonen pd datorns skrivbord. 

4 Dubbelklicka pS installaHonsikonen och installera sedan 
programvoron genom att fdija anvisningarna pd skdrmen. 

OBS! Innan du kan overfora bilder fran kameran till din 
Macintosh-dator med programme! HP Image Zone eller 
anvdnda HP Instant Share-funktlonerna mdste du forst 
dndra instdllningen USB Configuration (USB- 
konfiguration) till Disk Drive (Diskenhet) p6 kameran. Se 
Kapitel 6: Anvdnda konfigurationsmenyn pd sidan 1 15. 

Din Macintosh-CD kan ocksd innehdila bonusprogramvara 
frSn andra tillverkare. Sd hdr installerar du dessa: 

1 Dubbelklicka pd Bonus-mappikonen. 

2 Dubbelklicka pd installationsikonen for bonusprogrammet. 

3 Installera programvaran genom att foija anvisningarna. 

Anvandarhandbok pa CD:n 

Det finns en kopia av den hdr anvdndarhandboken (pd flera 
sprdk) pd CD:n med programmet HP Image Zone. I filen 
\docs\Readme pd CD:n kan du se efter var handboken finns. 
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Kamerans delar 

OBS! Om du vill veto mer om de olika delarna kan du ga 
vidare till de sidor som anges inom parentes. 

Kamerans baksida 



15 16 12 3 




11 10 9 8 7 



Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


1 


Strom/ 
minneslampa 


• Fast sken— kameran ar paslagen. 

• Snabbt blinkande— Kameran skriver 
data i internminnet eller pa ett extra 
minneskort som dr installerat i kameran. 

• Lflngsamt blinkande— kameran ar 
avstdngd och laddar batterierna. 

• SIdckt— kameran dr avstdngd. 


2 


► ON/OFF (AV/ 
PA)-omkopplare 
(sidan 17) 


Slar pa och stdnger av strommen till 
kameran. 
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Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


3 


Zoom-reglage 
(sidan 41) 


• Mi Zoomo ut— Nar du tor stillbilder 
kon du trycko pa den har knappen for 
att flytta linsen till Idget for 
vidvinkelobjektiv. 

• Miniatyrer— 1 Idget for Playback 
(Uppspelning) kan du anvdnda den har 
knappen for att visa stillbilder ocfi de 
fdrsta bildrutorna i ett videoklipp med 
nio miniatyrer pa varje skdrmbild. 

• [♦] Zooma in— Ndr du tar stillbilder 
kan du trycka pa den hdr knappen for 
att flytta linsen till Idget for teleobjektiv. 

• ^ Fdrstora— 1 Idget for Playback 
(Uppspelning) kan du anvdnda den hdr 
knappen for att fdrstora en stillbild. 


4 


Fdste for 
handledsrem 
(sidan 1 2) 


Hdr kan du fdsta en handledsrem pa 
kameran. 


5 


® Styrenhet 

1 1 

med knapparna 
^▼ochO 


Anvdnds for forflyttning genom menyer 
och bilder pa bildskdrmen. 


6 


Knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) 
(sid 55, 86) 


Anvdnds for att visa Capture Menu 
(insamlingsmenyn) och Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) samt vdija 
menyalternativ och bekrdfta vissa 
atgdrder pa bildskdrmen. 
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Nr 


Benamning 


Beskrivning 


7 


W Utskrift, knapp 
(sidan 83) 


Anvdnds for att markera att den aktuella 
bilden ska skrivas ut senare ndr du 
ansluter kameran till datorn eller direkt 
till en HP Photosmart-skrivare eller en 
PictBridge-kompatibel skrivare. 


8 


13 HP Instant 
Share-knapp 
(sidan 97) 


Visar respektive stdnger av HP Instant 
Share-menyn pa kamerans bildskdrm. 


9 


□ Uppspelning, 
knapp (sidan 80) 


Visar respektive stdnger av Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) pa 
kamerans bildskdrm. 


10 


O Direktvisning, 
knapp (sidan 35) 


Visar respektive stdnger av Live Viev/ 
(Direktvisning) pd kamerans bildskdrm. 


11 


Bildskdrm 
(sidan 35) 


Gdr att du kan rama in motiv for bilder 
och videoklipp i Idget for Live View 
(Direktvisning) och granska dem i 
efterhand i Idget for Playback 
(Uppspelning), samt visa alia menyer. 


12 


Sjalvutlosare/ 
Bildserie-knapp 
(sid 44, 46) 


Gdr att du kan vdlja mellan Idgena 
Normal, Self-Timer (Sjalvutlosare), Self- 
Timer - 2 Shots (Sjalvutlosare - 2 
tagningar) och Burst (Bildserie). 


13 


% Blixt-knapp 
(sidan 43) 


Later dig vdlja mellan olika 
blixtinstdllningar. 


14 


A MF-fokus, 
knapp (sidan 38) 


Later dig vdlja mellan olika 
fokusinstdllningar. 
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Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


15 


Sokare (sidan 31) 


Gor att du kan rama in motivet for dina 
bilder eller videoklipp. 


16 


Sbkarlampor 


• "c!? fast rott sken— Videoinspelning 
pagan 

• AF fast gront sken— Ndr du trycker ned 
slutarknappen halwdgs lyser denna 
lampa med ett fast sken ndr kameran dr 
redo att ta en bild (autoexponering ocfi 
autofokus dr lasta och blixten dr 
beredd). 

• AF blinkar gront— Antingen govs en 
fokuseringsvarning ndr du tryckte ned 
slutarknappen halwdgs eller sd holler 
blixten po ott laddos eller sa holler 
komeron pa ott beorbeto en bild (se 
OBSI nedon). 

• Bade 'E? och AF blinkar— Ett fel som 
hindror komeron fron ott to bilden (se 
OBSI nedon). 

OBS! Om ett fel hindror komeron fron 
ott to en bild, visos ett 
felmeddelonde po komerons 
bildskdrm. Se Felmeddelonden p£i 
kameran pd sidon 141. 
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Kamerans ovansida 

12 3 4 




Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


1 


Mode-knapp 
(sidan 46) 


Later dig vdljo mellon oliko 
fotograteringsldgen for stillbilder. 


2 


Hogtalare 


Spelor upp komeraljud och Ijudklipp. 


3 


Slutarknapp 

(sid31,32) 


Tor en bild och spelor in ljud. 


4 


■E? Video- 
knapp 
(sidan 34) 


Anvdnds for att storto och ovbryta 
inspelning av ett videoklipp. 
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Kamerans framsida, sida och 
undersida 



Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


1 


Blixt 

(sidan 43) 


Ger extra ljus for bdttre bilder. 


2 


Mikrofon 
(sidan 32) 


Spelar in Ijud (audio och video). 


3 


Sjdivutlosar-/ 
fokuserings-lampa 
(sid44, 117) 


• Blinkande rott sken— Self-Timer 
(Sjcilvutldsare) dr aktiverod. 

• Fast rott sken— tdnds i korto perioder 
under daligo Ijusfdrhallanden for ott 
forbdttra outofokuseringen. 


4 


<^^Natadapter- 
uftag (sidan 1 6) 


Gdr ott du kan ansluta HP 

vdxelstromsadaptern till kameran for att 

antingen kunna anvdnda 

kameran utan batteri eller for att ladda ett 

laddningsbart litiumjonbatteri i 

kameran. 
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Nr 


Bendmning 


Beskrivning 


5 


USB-uttag 
(sid 109, 112) 


Gor att du kan ansluta en USB-kabel fran 
kameran till en USB-beredd dator 
eller skrivare. 


6 


Stativfdste 


Gor att du kan montera kameran pa ett 
stativ. 


7 


Anslutning for 
kameradock- 
ningsstation 
(sidan 171) 


Gor att du kan ansluta kameran till en HP 
PhotoSmart R-series dockningsstation for 
kamera (tillval). 


8 


Lucka till batteri/ 
minneskort 
(sid 13, 14) 


Later dig komma at batterifacket for att 
sdtta i eller ta ut batteriet och det 
eventuella minneskortet. 



Kameralagen 

Kameran har tva huvudldgen med vers hjdlp du ken utfdro 
visso uppgifter. Bade desso Idgen her en tillhdrcnde meny som 
du ken cnvdndo for att dndra kamerainstdllningarna eller 
utfdro uppgifterno i det oktuello Idget. Se Komeromenyer po 
sidon 28. 

D Capture (Samla in)— Later dig ta stillbilder och spelo in 
videoklipp. For information om hur du anvdnder Capture 
(Samla in), se Kapitel 2: Ta bilder och spela in videoklipp pa 
sidan 31. 

□ Playback (Uppspelning)— Later dig granska de stillbilder 
och videoklipp som du samlat in. For information om hur du 
anvdnder Playback (Uppspelning), se Kapitel 3: Granska 
bilder och videoklipp pa sidan 79. 
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Kameramenyer 

Kameran har fern menyer som visas pa bildskdrmen pa 
kamerans baksida ndr du vdljer ndgon av dem. Ndr en meny 
visas kan du nd de dvriga menyerna genom att anvdnda 
menyflikarna hdgst upp pd skdrmen. Du visar en annan meny 
genom att gd till motsvarande menyflik med hjdlp av 
knapparna ^ ^. 

Om du vill visa Capture Menu 
(inscmlingsmenyn) D trycker du pd 
knappen Direktvisning D sd att Live 
View (Direktvisning) aktiveras och 
sedan pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK). En genvdg dr att helt 
enkelt trycka pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK) ndr Live Viev/ (Direktvisning) dr avstdngt. For 
information om den hdr menyn, se Anvanda insamlingsmenyn 
pd sidan 55. 

Om du vill visa Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) □ trycker du 
pd knappen Uppspelning □ set att 
Playback (Uppspelning) aktiveras och 
sedan pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK). For information om den 
hdr menyn, se Anvdnda 
uppspelningsmenyn pd sidan 86. 
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Om du vill visa HP Instant Share- 
menyn H trycker du pa HP Instant 
Share H-knappen. For information 
om den hdr menyn, se Anvdnda HP 
Instant Share-menyn pa sidan 103. 

OBS! Innan du kan anvdnda 

HP Instant Share-menyn H, maste du forst konfigurera 
menyn. Om du vill ha ndrmare information om detta, se 
Fdrbereda HP Instant Share-menyn pa kameron pa 
sidan 98. 




' Setup Menu 




^ fJiijjiiiyHiIiiili^ 
^ Ciiiiiia Sum ilia 

alii 



For att visa Setup Menu (konfigura- 
tionsmenyn) gar du forst till 
Capture Menu (insamlingsmenyn). 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) 
eller HP Instant Share-menyn, och 
anvdnder sedan knapparna i ^ for 
att gd till menyfliken for Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) . For information om hur du 
anvdnder Setup Menu (konfigurationsmenyn) , se Kapitel 6: 
Anvdnda konfigurationsmenyn pd sidan 1 15. 

For att visa Help Menu 
(hjdipmenyn) ^ gdr du forst till 
Capture Menu (insamlingsmenyn). 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) 
eller HP Instant Share-menyn, och 
anvdnder sedan knapparna i ^ for 
att gd till menyfliken for menyn Help 
(Hjdlp) Information om hur du anvdnder Help Menu 
(hjdipmenyn) ^ finns i ndsta avsnitt. 



■|si;)'rai)n;a 
rfeii'liy;\ii!faSJIja 
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Anvanda hjalpmenyn 



Via Help Menu (hjalpmenyn) ^ far du anvdndbar 
information och tips om hur du kan anvdnda kameran. 

1 Anvdnd knapparna ^ ^ for att ga till fliken for Help Menu 
(hjalpmenyn) 0. Help Menu (hjalpmenyn) 0 visas pa 
bildskdrmen. 

2 Anvdnd knapparna for att markera det hjdipavsnitt 
som du vill Idsa. 

3 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att visa 
hjdipavsnittet. 

4 Anvdnd knapparna for att bidddra igenom 
hjdipavsnitten. 

5 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att Idmna den 
fdrstorade bilden och aterga till Help Menu 
(hjalpmenyn) 0. 

Kamerans statusbild 

En statusbild visas pa bildskdrmen i 
nagra sekunder ndr du trycker pa 
knappen Mode, Fokus, Blixt eller 
Sjdivutlosare/Bildserie ndr Live Viev/ 
(Direktvisning) dr avstdngt. 



H A ^ 0 



125 



Som du ser i exemplet visas en text 
hdgst upp pa skdrmen som beskriver 
den nuvarande instdllningen av den knapp du tryckte pa. 
Nedanfdr denna text visas ikoner for det aktuella 
fotograferingsldget och for instdllningarna av Blixt, Fokus och 
Sjdivutlosare/Bildserie tillsammans med ikonen for den knapp 
du tryckte pa. Den nedre delen av skdrmen visar huruvida ett 
minneskort dr installerat (anges med ikonen SD), batteriniva, 
antalet aterstaende bilder och instdllningen av bildkvalitet 
(anges i exemplet med 5MP och Wa stjdrnor). 
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Kapitel 2: 

Ta bilder och spela in 
videoklipp 



Ta stillbilder 

Du kan ta en bild ndstan ndr som heist ndr kameran dr 
paslagen, oavsett vad som visas pa kamerabildskdrmen. Om 
till exempel en meny visas nar du trycker p6 slutarknappen, 
stdngs menyn och kameran tar en bild. 

Sa hdr tar du en stillbild: 

1 Rama in det motiv du vill ha i 
sokaren. 

2 Hdll kameran stadigt (sdrskilt om 
du anvdnder zoom) och tryck ned 
slutarknappen pS kamerans 
ovansida halwdgs. Kameran gdr 
mdtningar och laser sedan fokus 
och exponering (AF-sokarlampan lyser med ett fast grdnt 
sken nar fokus ar Iflst - se vidare Anvdnda autofokus pa 
sidan 36). 

3 Tryck ned slutarknappen helt och hdllet for att ta bllden. Du 
hor ett klickljud frdn slutaren ndr kameran tar bilden. 

Ndr bilden tagits visas den under flera sekunder pa 
bildskdrmen. Detta kallas for Instant Review 
(Direktgranskning). Om du vill radera bilden under 
direktgranskning trycker du pd knappen 
Menu/OK (Meny/OK). 
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Du kan anvdnda Idget for Playback (Uppspelning) for ott 
granska de bilder du tagit (se Anvdnda uppspelning pa 
sidon 80). 

OBS! Om du bara sidpper slutarknappen holwdgs efter det 
ott du tagit en bild, behalls fokus-, exponerings- och 
vitbalansinstdllningarna fran fdregaende bild. Du kan 
sedan trycka ned slutarknappen helt och hallet en gang 
till och ta dnnu en bild med samma fokus, exponering och 
vitbalans som den forra bilden. Fortsdtt pa samma sdtt om 
du vill ta en hel serie bilder med samma fokus, exponering 
och vitbalans. Detta dr praktiskt ndr du tar bilder snabbt. 

Spela in ljud tillsammans med 
stillbilder 

Det finns tva sdtt att bifoga ett ljudklipp till en stillbild: 

• Spela in ljudet medan du tar bilden, enligt beskrivningen 
i det hdr avsnittet. 

• Ldgg till ett ljudklipp till bilden i efterhand, eller gor om 
inspelningen av det ljud som spelades in ndr bilden togs. 
Om du vill ha ndrmare anvisningar for detta, se Spela in 
ljud pa sidan 94. 

OBS! Metoden som beskrivs i det hdr avsnittet dr inte 

tillgdnglig i Idgena Panorama, Self-Timer (Sjdivutldsare) 
eller Burst (Bildserie). 

Ett ljudklipp kan vara upp till 60 sekunder langt. 

1 Tryck ned slutarknappen helt och hallet for att ta bilden. 

2 Fortsdtt att holla slutarknappen nedtryckt sa spelas 
ljudklippet in. En mikrofonikon (>§<) och ett rdkneverkfdr ljud 
visas pa bildskdrmen under inspelningen. 
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3 Du avbryter ljudinspelningen genom att slappa 
slutarknappen. 

Ljudinspelningen avbryts nar du slapper slutarknappen, 
onnars kommer den att fortsdtto i upp till 60 sekunder eller tills 
minneskortet ar fulit, beroende pa vad som intrdffar forst. Nar 
inspelningen upphort visas bilden i flera sekunder i Idget for 
direktgranskning pa kamerans blldskdrm. Du kan radera 
bilden och det tillhorande ljudklippet under direktgranskning 
genom att trycka pS knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Du kan anvdnda uppspelning for att lyssna pd de Ijudkllpp du 
spelat in. Se Anvdnda uppspelningsmenyn pd sidan 86. Om 
du vill radera eller spela in nya ljudklipp anvdnder du 
sektionen Record Audio (Spela in ljud) I Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). Se Spela in ljud pd sidan 94. 

Orienteringssensor 

Det finns en elektromekanisk anordning i kameran som kdnner 
av om du hdller kameran i horisontellt eller vertikalt Idge ndr 
du tar en stillbild. Kameran anvdnder informationen frdn 
sensorn for att automatiskt rotera bilden till Idmplig orientering 
ndr du sparar filen. 

OBS! Du kan dven rotera stillbilder manuellt med alternativet 
Rotate (Rotera) i Playback Menu (uppspelningsmenyn). 
Se Rotera pd sidan 95. 
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Spela in videoklipp 

OBS! Zoom fungerar inte under inspelning av videoklipp. Ddrfor 
kan det vara bra att zooma innan du borjar spela in. 

Ett videoklipp innehaller Ijud. 

1 Roma in motivet for videon i sokoren. 

2 Du stortor videoinspelningen 
genom att trycka pa Video "E? - 
knoppen pa komerons ovonsido. 
Sokorlampan for Video "E? tdnds 
och lyser med ett fast rott sken. En 
"videostartsignal" hors och om 
Live Viev/ (Direktvisning) dr aktivt 
ndr inspelningen startar, visas en video-ikon REC och 
ett rdkneverk for videoinspelning pd kamerans bildskdrm. 
(Se Anvando Live View (Direktvisning) pd sidan 35.) 

3 Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du pa 
Video "clfi-knappen igen. Annors fortsdtter inspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. 

OBS! Om du har stdllt in kameran pd Self-Timer 

(Sjdlvutldsore) eller Self-Timer - 2 Shots (Sjalvutlosare - 2 
togningar) (se Anvdndo instdllningorna for sjalvutlosare 
pd sidan 44), startar kameran inspelningen 10 sekunder 
efter det att du tryckt pd Video-knappen. Med instdll- 
ningen Self-Timer - 2 Shots (Sjalvutlosare - 2 togningar) 
spelar kameran dock bara in ett videoklipp. 

Ndr inspelningen avbrutits visas den fdrsta bildrutan i 
videoklippet pd kamerans bildskdrm. Medan bearbetningen 
pdgdr kan du radera videoklippet genom att trycka pd 
knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Du kan anvdndo Playback (Uppspelning) pd kameran for att 
granska de videoklipp du spelat in. 
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Anvanda Live View (Direl<tvisning) 

Pa bildskdrmen kan du rama in motiv for bilder och video- 
klipp med hjdlp av Live View (Direktvisning). Du aktiverar 
direktvisning pa bildskdrmen ndr denna dr avstdngd genom 
att trycka pa knappen Direktvisning Q. Ndr du vill stdngo ov 
direktvisningen, trycker du pa Direktvisning D igen. 

OBS! Ndr Live View (Direktvisning) anvdnds forbrukas 

batterierna snabbt. Om du vill spara pa batteriet ska du 
istdllet anvdnda sokaren. 

I foljande tabell beskrivs den information som visas i Live View 
(Direktvisning) pa bildskdrmen ndr kamerans standardinstdll- 
ningar dr aktiva och ett extra minneskort dr installerat i kame- 
ran. Om du dndrar andra kamerainstdllningar kommer dven 
ikoner for dessa att visas pa skdrmen vid direktvisning. 

1 




Nr Ikon 



Beskrivning 



1 



Anger att ett minneskort dr installerat i kameran 



eller 



Batteriniva nar du anvander batteridrift (vilken ikon 
som i sjdlva verket visas beror pa statusen hos 
kamerans batteri, se Botterimdtare pa sidan 166). 
Ndtstrom ndr du anvdnder HPs ndtadapter eller en HP 
PhotoSmart R-series dockningsstation (bada tillval). 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


3 


12 


Antal aterstaende bilder (det faktiska antalet beror pa 
hur myckef utrymme det finns kvar i minnet). 


4 


5MP 


Instdllning av Image Quality (Bildkvalitet) 
(standardinstallningen dr 5MP **) 


5 


c □ 


Fokuseringsramor (se Anvdnda autofokus pd 
sidon 36) 



Fokusera kameran 
Anvanda autofokus 

Fokusromarna pa skdrmen for Liew View (direktvisning) visar 
fokusomradet for bilden du tar eller videoklippet du spelor in 
(se Anvanda Live Viev/ (Direktvisning) pa sidan 35). Ndr du 
trycker ned slutarknappen halwdgs, anvdnder kameran det 
hdr fokusomradet for oH goro automatiska mdtningar och 
ddrefter lasa fokus. 

OBS! VId svagt omgivande Ijus kan den rdda 

fokuseringslampan pa kamerans framsida (se Komerans 
framsida, side och underside pa sidan 26) tdndas en 
kort stund for att hjdlpa kameran att stdlla in fokus. Om 
du befinner dig i en situation ddr du inte vill att 
fokuseringslampan ska tdndas kan du stdnga av den i 
Setup Menu (konfigurationsmenyn) (se 
Fokuseringslampan pa sidan 1 17). 

AF-sdkarlampan bdrjar lysa med fast grdnt sken och 
fokusromarna pa skdrmen for Live Viev/ (Direktvisning) blir 
grdna ndr bilden dr i fokus och kameran kan lasa 
fokuseringen. Ndr AF-sdkarlampan blinkar grdnt och 
fokusromarna i Live View (Direktvisning) blir rdda kan 
kameran emellertid inte stdlla in fokus. 
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• Om AF-sokarlampan blinkar gront och fokuseringsramarna 
blir roda ska du sidppa slutarknappen, ater rama in motivet 
for bilden och sedan trycka ned slutarknappen halwdgs en 
gang till. Om AF-sbkarlampan fortsdtter att blinka grdnt och 
fokuseringsramarna fortsdtter att bli roda efter flera fdrsdk, 
kanske det inte finns tillrdckligt med kontrast eller Ijus i 
fokusomradet. Fdrsdk att anvdnda fokuseringslaset for att 
fokusera pa ett objekt som befinner sig pa ungefdr samma 
avstand som ditt motiv, men som har skarpare kontrast, och 
rikta ddrefter komeron mot det motiv som du ursprungligen 
fdrsdkte fotografera (se Anvanda fokuseringslas pa 

sidan 38). Du kan dven fdrsdka fa mer Ijus, om det dr 
mdjligt. 

• Om AF-sdkarlampan blinkar grdnt, fokuseringsramarna blir 
rdda och Makro ft-ikonen blinkar pa skdrmen fdr Live 
View (Direktvisning), gdller nagot av fdljande: 

• Kameran dr instdlld pa fokusintervallet Normal men 
detekterar att fokus dr ndrmare dn normalintervallet. 

• Kameran dr instdlld pa fokusintervallet Macro (Makro) 
(ndrbild), men fokus ligger Idngre bort dn intervallet fdr 
ndrbilder. I sa fall kommer inte kameran att ta nagon bild 
om det inte kan stdlla in fokus. 

OBS! Om kameran dr instdlld pa Manual Focus (Manuell 
fokusering) visas inga fokuseringsramar (se Anvanda 
fokusintervallinstallningarna pa sidan 38). 
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Anvanda fokuseringslas 

Med fokuseringslflset kan du fokusera pa ett moHv son inte 
befinner sig i centrum av bilden, eller ta bilder av rorliga motiv 
snabbare genom att forfokusera pa det omrade ddr rorelsen 
kommer att ske. Du kan ocksa anvdnda fokuseringslaset for att 
lattare kunna fokusera i forhallanden med svag belysning eller 
lag kontrast. 

1 Rama in det motiv du vill ha inom fokuseringsramarna. 

2 Tryck ned slutorknoppen halvvdgs for att lasa fokuseringen 
och exponeringen. 

3 Fortsatt att holla slutorknoppen halvvdgs nedtryckt medon 
du ater romar in eller justeror ditt motiv i rdtt position. 

4 Tryck ned slutorknoppen helt och hallet for att to bilden. 

Anvanda 

fokusintervallmstallningama 

Med Fokus A MF-knoppen kan du vdxlo mellon komerons 
fyro fokusinstdllningor. 1 foljonde tobell beskrivs komerons oliko 
fokusintervoll: 



Instdllning 


Beskrivning 


Normalt fokus 


Anvdnds for motiv som dr Idngre bort dn 0,4 m 
frdn komeron. Autofokus dr begrdnsot till ett 
intervall frdn 0,4 m till odndligt ovstdnd. Det hdr dr 
stondardfokusinstdilningen. 


Makro 

A 


Anvdnds for motiv som dr ndrmare dn 0,4 m frdn 
komeron. 1 det hdr Idget tor komeron ingen bild om 
den inte kan stdiio in fokus (AF-sdkariampan 
blinker gront och fokuseringsramarna blir rodo pd 
skdrmen for Live View (Direktvisning)). Autofokus 
hor ett ovstdndsintervall pd 0, 1 8 till 0,5 m. 
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Instdllning 


Beskrivning 


Odndligt 
CX5 


Anvdnds for avidgsna motiv och landskap. 
Fokusinfervallet dr begrdnsaf till ett lltet omrdde 
ndra odndligt avstand. 


Manuell 
fokusering 

MF 


Later dig stega igenom hela fokusintervallet 
manuellt. Anvdnd knapparna '^r for att 
justera fokus. Du kan faststdlla fokus genom att 
observero bilden pa skdrmen for Live View 
(Direktvisning) och med hjdip av en mdtare som 
visas till vdnster om denno skdrm. Om du vill veto 
mer, se Tips vid anvdndning av manuell fokusering 
pd sidan 40. 



Sa fungerar sokprioritet for fokus 



Ndr komeron dr instdlld pa Normalt fokus eller Makro, borjor 
sokningen efter fokus vid den senaste fokuspositionen. Du kan 
dock anvdnda knapparna for att dndra detta 

funktionssdtt. Den hidr funktionen dr anvdndbar ndr det finns 
flora fdremal pa olika avstand i fokusomradet. 

• Om du trycker in knappen och samtidigt trycker ned 
slutarknoppen halvvdgs bdrjar kameran att sdka efter fokus 
fran den mest avidgsna positionen (odndlighet i Idget 
Normalt fokus och 0,4 m i Idget Makro), vilket gor det 
troligare att kameran fokuserar pa ett fdremal i bakgrunden. 

• Om du trycker in knappen och samtidigt trycker ned 
slutarknoppen halvvdgs bdrjar kameran att sdka efter fokus 
fran den ndrmaste positionen (0,4 m i Idget Normalt fokus 
och 0,18 m i Idget Makro), vilket gdr det troligare att 
kameran fokuserar pa ett fdremal i fdrgrunden. 
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Tips vid anvandning av manuell 
fokusering 

Du kanske vill anvdnda Manuell fokusering i foljande tre fall: 

• Vid svcgt Ijus ndr det ken vara svart att far rdtt fokusering 
med autofokus. 

• Efter autofokusering vill du lasa fokus for att snabbt kunna 
anvdnda samma instdllning for efterfdljande bilder. 

• For finjustering av mokrofokus. 

Annars kanske du vill begrdnsa anvdndningen av Manuell 
fokusering eftersom det dr svdrt att stdlla in den exakta 
fokuspositionen for bdsta mojliga bilder med denna funktion. 
Du kanske istdllet upptdcker att andra fokusinstdllningar ger 
dig bdttre eller jdmnare resultat i de bilder du tar. 

Hdr foljer ndgra tips som ken vara till hjdlp ndr du anvdnder 
Manuell fokusering: 

• Du hittar den bdsta fokuspositionen genom att justera fokus 
sd att bilden ser ut att befinna sig i fokus pd skdrmen for 
Live Viev/ (Direktvisning). I den hdr positionen ska du trycka 
pd knappen ^ tills bilden bdrjar bli suddig, och sedan 
trycka pd knappen tills bilden bdrjar bli suddig. Stdll 
sedan in fokuspositionen halvvdgs mellan de stdllen ddr 
bilden bdrjade bli suddig. 

• Om du vill Idsa fokus for en serie bilder later du kameran 
hitta bdsta fokus med instdllningen Normalt fokus och byter 
sedan till Manuell fokusering. Fokus kommer dd att vara last 
vid detta avstdnd tills du justerar det manuellt eller byter till 
en annan fokusinstdllning. 
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Anvanda zoom 



OBS! Ju mer du zoomar in motivet desto mer forstdrks dven 
smfl kamerarorelser (sa kallade "kameraskakningar"). 
Darfor behover du verkligen, och i synnerhet vid full 
teleobjektivzoom (3x), halla kameran stilla sa att bilden 
inte blir suddig. Om en ikon forestdllande en skakande 
hand (<ff ) visas p6 skarmen for Live View (Direktvisning) 
kanske du bor placera kameran pa ett staHv eller en stabil 
yta for att undvika att bilden blir suddig. 

Optisk zoom 

OBS! Optisk zoom fungerar inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Optisk zoom fungerar som zoom-funktionen pa en traditionell 
filmkamera med fysisko linselement som flyttor sig inuti 
kameran for att motivet ska se ut att vara narmare an det ar. 

Tryck pa knapparna Zooma ut Ml och Zooma in ;|; p6 Zoom- 

reglaget for att flytta linsen mellan lagena for vidvinkel (Ix) 
och teleobjektiv (3x). 

Digital zoom 

OBS! Digital zoom fungerar inte ndr du tar panoramabilder 
eller spelar in videoklipp. 

Till skillnad fran optisk zoom anvdnder digital zoom inga 
rorliga linsdelar. Kameran beskdr bilden vdsentligt for att fa 
bilden att se ut som om motivet var ytterligare 1,1 till 8 ganger 
storre. 

1 Tryck pa oma in pa Zoom-reglaget for att zooma in sfl 
mycket det gar optiskt, och sidpp sedan knappen. 
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2 Tryck pa och hall in Zooma in 
igen tills onskad storiek visas pS 
kamerans bildskarm. En gul ram 
omger den del av bilden som 
kommer att fotograferas. Vdrdet 
for upplosning pa den hogra 
sidan av skarmen blir ocksS 
mindre i takt med att du zoomar digitalt. Det kan till 
exempel sta 4.2MP istallet for 5MP, vilket betyder att bilden 
reducerats till en storiek pa 4,2 megapixel. 

3 Nar den gula ramen har onskad storiek trycker du pS 
slutarknappen for att ta bilden. 

Om du vill stanga av digital zoom och aterga till optisk zoom, 
tryck pa knappen Zooma utSI pa Zoom-reglaget tills den 
digitala zoomningen avbryts. Slapp Zooma ut |B| och tryck 
sedan in den igen. 

OBS! Digital zoom minskar bildens upplosning sa att bilden 
kan se ut att innehdila fler pixlar an en bild som tagits 
med optisk zoom. Om du bara har tdnkt skicka en bild 
med e-post eller Idgga ut den pa en webbsida kommer 
inte denna minskade upplosning att mdrkas, men i 
sammanhang ddr det dr viktigt med sa hog kvalitet som 
mojligt (t ex vid tryckning), bdr du begrdnsa 
anvdndningen av digital zoom. Vi rekommenderar dven 
att du anvdnder ett stativ ndr du anvdnder digital zoom. 
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Stalla in blixten 



OBS! Blixten fungerar inte i Panorama-ldget, med instdll- 
ningen Burst (Bildserie) eller vid inspelning av videoklipp. 

Med blixtknappen ^ kan du vdxia mellan kamerans blixt- 
instdllningar. Du dndrar blixtinstdllningen genom att trycka pa 
blixtknappen ^ tills dnskad instdllning visas pa kamerans 
bildskdrm. Fdljande tabell beskriver blixtinstdllningarna. 

OBS! Om du dndrar blixtinstdllningen behaller kameran den 
nya instdllningen tills du dndrar den eller stdnger av 
kameran. Utom ndr My Mode (Eget lage) (sidan 52) 
anvdnds aterstdlls blixten till standardinstdllningen Auto 
Flash (Autoblixt) ndr du slar pa kameran igen. 



Instdllning 


Beskrivning 


Auto Flash 
(Autoblixt) 


Kameran mdter ljuset och anvdnder blixt om det 
behovs. 


Red Eye 
(Roda ogon) 


Kameran mdter ljuset och utidser blixten med rdda 
dgon-reducering om det behovs (se OBS! nedan for 
en beskrivning av roda dgon-reducering). 


Flash On 
(Blixt pa) 


Kameran anvdnder alltid blixten. Om Ijuskdllan dr 
bakom motivet kan du anvdnda denna instdllning for 
att oka ljuset framfor motivet, s k "uppldttningsblixt". 


Flash Off 
(Blixt av) 

® 


Kameran utidser ingen blixt, oavsett de radande 
ljusfdrhdilandena. 


Night 
(Natt) 


Kameran utidser blixten om det behovs (med rdda 
dgon-reduktion) for att lysa upp fdremal i fdrgrunden. 
Den fortsdtter sedan att exponera som om blixten inte 
hade Idsts ut for att fd med bakgrunden (se OBS! 
nedan for en beskrivning av rdda dgon-reducering). 
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OBS! Fenomenet med roda ogon orsakas av att Ijuset fran 
blixten reflekteras i ogonen pa personen/djuret som 
fotograferas, vilket ibiand gor att ogonen ser roda ut pa 
fotot. Ndr du anvdnder en blixtinstdllning med 
roda dgon-reducering utidses blixten Wa ganger, vilket 
minimerar fdrekomsten av roda dgon i bilderna. Det tar 
Idngre tid att fotografera med roda dgon-reducering 
eftersom slutaren vdntar in den andra blixten. Se ddrfdr 
till att de du fotograferar vdntar pa den ondro blixten. 

OBS! Du kan ta bort rdda dgon fran redan tagna stillbilder 
med hjdlp av alernativet Remove Red Eyes (To bort roda 
dgon) i Playback Menu (uppspelningsmenyn) (se 
sidan 91). 

Anvanda installningarna for 
sjalvutldsare 

1 Placera kameran i ett stativ eller stdll den pa ett stabilt 
underlag. 

2 Tryck pa knappen Sjalvutldsare/Blldserie tills Self- 
Timer (Sjalvutldsare) 0 eller Self-Timer - 2 Shots 
(Sjalvutldsare - 2 togningar) (£2 visas pa kamerans 
bildskdrm.. 

3 Rama in motivet i sdkaren eller pa skdrmen fdr Live View 
(Direktvisning). (Se Anvdnda Live View (Direktvisning) pa 
sidan 35.) 

4 Vad som blir ndsta steg beror pa om du ska ta en eller flera 
stillbilder eller spela in ett videoklipp: 

For stillbilder: 

a. Tryck ned slutorknappen halwdgs sa att 
fokuseringslaset aktiveras (kameran gdr mdtningar och 
laser sedan fokus och exponering). Kameran behaller 
dessa instdllningar tills bilden dr tagen. 
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b. Tryck ned slutarknappen helt och hallet. Om 
bildskdrmen dr paslagen visas en 10-sekunders 
nedrdkning pa skdrmen. Sidlvutldsarlampan pa 
framsidan av kameran blinkar sedan i 10 sekunder 
innan kameran tar bilden. Om du stdller in kameran pa 
Self-Timer - 2 Shots (Sjalvutlosore - 2 togningar), 
blinkar sidlvutldsarlampan i nagra ytterligare sekunder 
tills den andra bilden har tagits. 

OBS! Om du istdllet direkt trycker ned slutarknappen helt och 
hallet utan att anvdnda fokuslaset, laser kameran fokus 
och exponering alldeles innan nedrdkningen dr klar. 
Detta dr praktiskt ndr till exempel en eller flera personer 
kommer att kliva in i bilden under 1 0-sekunders- 
nedrdkningen. 

OBS! Du kan inte spela in Ijud for en stillbild medan du 
anvdnder sjalvutldsarinstallningarno, men du kan Idgga 
till ett Ijudklipp i efterhand (se Spelo in Ijud pa sidan 94). 

For videoklipp: 

Borjo inspelningen genom att trycka in Video-knappen "EJ 
och sedan sidppa upp den. Om bildskdrmen dr paslagen 
visas en 10-sekunders nedrdkning pa skdrmen. 
Sjdivutldsarlampan pa framsidan av kameran blinkar sedan 
i 10 sekunder innan kameran borjar spela in videoklippet. 

OBS! Med instdllningen Self-Timer (Sjdivutlosare) eller Self- 
Timer - 2 Shots (Sjdivutlosare - 2 tagningor) spelas 
endast ett videoklipp in efter nedrdkningen pa 10 
sekunder. 

Om du vill avbryta videoinspelningen trycker du pa Video- 
knappen "E? igen. Annars fortsdtter inspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. 
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Anvanda installningarna for 
bildserie 

OBS! Instdllningen Burst (Bildserie) fungerar Inte i Panorama- 
Idget eller vid inspelning av videoklipp. Du kan inte spela 
in Ijud medan du anvdnder instdllningen Burst (Bildserie), 
men du kan Idgga till ett Ijudklipp i efterhand (se Spela in 
Ijud pa sidan 94). Blixten fungerar inte heller ndr du 
anvdnder instdllningen Burst (Bildserie). 

OBS! Om du stdller in kameran pa Burst (Bildserie) ndr den 
dr instdlld pa AE Bracketing (Automatisk exponerings- 
variation), tilldmpar kameran instdllningen Burst 
(Bildserie) och ignorerar AE Bracketing. 

Med instdllningen for bildserie kan du ta 3 till 4 stillbilder i 
foljd sa snabbt som kameran former. 

1 Tryck pa knappen Timer/Burst (Timer/Bildserie) '^'^ tills 
Burst (Bildserie) Q visas pa kamerans bildskdrm. 

2 Rama in motivet och tryck ned slutarknappen helt och hallet 
och fortsdtt holla den nedtryckt. Kameran tar 3 till 4 bilder 
sa snabbt som mdjligt tills du sidpper slutarknappen. 

Kamerans bildskdrm fdrblir avstdngd under 
bildserietagningen. Ndr bildserien har tagits visas varje bild i 
tur och ordning pa kamerans bildskdrm. 

Anvanda fotogmferingslagena 

OBS! Instdllningen av fotograferingsldge gdller inte ndr du 
spelar in videoklipp. 

Fotograferingsldgena dr fdrdefinierade kamerainstdllningar 
som dr optimerade for vissa typer av motiv for att ge dig bdttre 
resultat. I varje Idge vdljer kameran de bdsta instdllningarna 
av ISO-hastighet, F-tal (bidndardppning) och slutarhastighet 
och optimerar dem for motivet eller situationen. 
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Om du vill andra fotograferingsldget trycker du pa knappen 
Mode (Ldge) pa kamerans ovansida tills onskat fotografe- 
ringsldge visas pa statusbilden. Alternativt kan du trycka bora 
en gang pa knappen Mode (Lage) och sedan anvdnda 
knapparna ^ ^ for att bidddra from onskat ldge. Fdljande 
tobell beskriver kamerans olika fotograferingsldgen. 



Instdllning 


Beskrivning 


Auto 


1 det hdr Idget vdljer komeron outomotiskt de bdsto 
instdllningorna ov F-tol (bldndordppning) och slutor- 
hostighet for motivet. Auto-ldget fungeror bra for de 
fiesta togningar i normola situotioner. Detto ldge dr 
ocksa anvdndbort ndr du snabbt behdver ta en bra 
bild och inte har tid att vdija ett speciellt ldge. 


Action 
(Rorelse) 

\ 


1 det hdr Idget anvdnder kameran snobba 
slutorhastigheter och hdgre ISO-hastigheter for att 
stoppo rorelsen. Anvdnd Action (Rorelse) ndr du 
fotograferar sportevenemang, bilar som rdr sig eller 
andra motiv ddr du vill fdnga rdrelserno. 


Landscape 
(Landskap) 

A 


1 det hdr Idget kombinerar kameran ett hdgre F-tal for 
bdttre fdltdjup med hdgre mdttnad och skdrpa for att 
uppnd en livfullare effekt. Anvdnd Idget Landscape 
(Landskap) ndr du fotograferar berg eller andra motiv 
som har ett djupf perspektiv. 


Portrait 
(Portratt) 
• 


1 det hdr Idget kombinerar kameran ett Idgre F-tol for 
att ge en sudding bokgrund med Idgre mdttnad, 
kontrast och skdrpa for att uppnd en noturligore 
effekt. Anvdnd Idget Portrait (Portrdtt) for bilder som 
primdrt dr fokuserade pd en eller flero mdnniskor. 


Beach & 
Snow) 
Strand och 
sno 

m 


Detta ldge later dig fotografera ljusa utomhusmotiv 
och bolonsera bort skarpt ljus. 
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Instdllning 



Beskrivning 



Sunset 
(Solned- 


1 det hdr Idget starter fokus pa ett odndligt avstand 
och blixten dr instdlld pd Flash Off (Blixt av). Detta 
Idge forbdttrar mdttnaden i solnedgdngens fdrger 
och behdiler vdrmen i motivet med dragning mot de 
orangea fdrgerna i solnedgangen. 


Aperture 
Priority 

Av 

(Bldndar- 
prioritet 

Av) 


Det hdr Idget later dig vdija instdllning av F-tal 
(bidndaroppning) i Live View (Direktvisning) med 
hjdlp av knapparna i ► medan kameran vdljer 
Idmplig slutarhastighet. Pa sd sdtt kan du kontrollera 
fdltdjupet (for att till exempel fd bakgrunden att bli 
suddig). Anvdnd Idget Aperture Priority (Bldndar- 
prioritet) ndr du sdrskilt vill ha kontroll over 
bidndaroppningen. 


Panorama 


Det hdr Idget later dig to en serie overlappande bild- 
rutor som kan fogas ihop till en stor panoramabild 
med hjdlp av den medfdijande datorprogramvaran. 
Anvdnd Panorama-ldget for stora landskap, t ex 
bergskedjor, eller gruppbilder ddr motivet inte ryms 
pa en bild. Blixten dr instdlld pd Flash Off (Blixt av) i 
det hdr Idget. (Se Anvdnda panoramaldget pa 
sidan 49). Du kan visa hela panoramabilden med 
alternativet Preview Panorama (Fdrhandsgranska 
panorama) i Playback Menu (uppspelningsmenyn) 
(se Fdrhandsgranska panorama pa sidan 95). 


Document 
(Dokument) 


Detta Idge anvdnder en hog kontrastinstdllning och 
en lag mdttnadsinstdllning, med blixten instdlld pa 
Flash Off (Blixt av). Anvdnd Idget Document 
(Dokument) ndr du fotograferar text eller grafik pa en 
plan yta. 


My Mode 
(Eget lage) 
[MY| 


Detta dr ett anpassninqsbart fotoqraferinqsldqe som 
later dig vdIja en grupp instdllningar och spara dem 
sa att du kan anvdnda dem upprepade ganger i 
kameran. Se Anvdnda eget Idge pa sidan 52. 
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Storningsreducering vid langa 
exponeringar 

Vid langsammare slutarhastigheter gor kameran automatiskt 
en andra exponering med slutaren stangd for att mata och 
reducera storningarna (grynigheten) i bilden. I dessa fall 
verkar exoponeringen ta dubbelt sa long tid som vdntat. I en 
exponering pa 1 sekund, Hll exempel, forblir bildskarmen 
sidckt under 2 sekunder tills storningsreduceringsramen visas. 
Det innebdr att du vid langsammare slutarhastigheter kanske 
inte kan ta fulit sS mSnga bilder i direkt fdljd. 

Anvanda panoramalaget 

OBS! Om HP Image Zone-programvaran inte ar installerad 
pa din dator, se Anvdnda kameran utan att installera HP 
Image Zone-programvaran pd sidan 1 25. 

I Panorama-ldget kan du ta en serie med 2-5 bilder och 
sammanfoga dem, sd att du kan fotografera ett motiv som dr 
for brett for att rymmas pd en enda bild. I Idget Panorama tar 
du en bild som ska vara den forsta i en panoramasekvens. 
Sedan Idggs varje efterfdijande bild till i panoramat tills du 
avslutcr sekvensen genom att trycka pd knappen Menu/OK 
(Meny/OK), eller tills du tagit den femte bilden i sekvensen. 
Sedan kan du visa en bild med Idg uppldsning av ditt 
panorama med alternativet Preview Panorama 
(Fdrhandsgranska panorama) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (se sidan 95), eller sd kan du dverfdra 
bilderna i panoramasekvensen till din dator for att foga ihop 
dem for visning eller utskrift. 



Kapitel 2: Ta bilder och spela in videoklipp 



49 



Din kamera levererades med programmet ArcSoft® 
Panorama Maker™ som automatiskt sammanfogar bilderna i 
panoramasekvensen p6 din dator under filoverforingen. 
Programmet Panorama Maker installerades automatiskt pfl 
din dator under installationen av HP Image Zone- 
programvaran (se Installera programvaran pfl sidan 19). 
Information om hur du overfor panoramasevkenser med bilder 
frfln kameran till datorn sa att programmet ArcSoft Panorama 
Maker kan sammanfoga bilderna finns i Fora over bilder till 
en dator pa sidan 109. 

Ta en panoramasekvens med bilder 

1 Tryck p6 knappen Mode p6 

kamerans ovansida tills 
Panorama [XIX]-laget visas pa 
bildskdrmen. Kameran vdxiar till 
Live View (Direktvisning) och 
visar ^ p6 bildskdrmen. Nu dr 
du redo att ta den forsta bilden i 
panoramasekvensen. 

OBS! Panoramabilderna fogas ihop frdn vdnster till hoger, 
sd den forsta bilden mdste vara bilden Idngst till vdnster i 
ponoramat. 

2 Tryck pd slutarknappen for att to 
den forsta bilden i 
panoramasekvensen. Efter Instant 
Review (Direktgranskning) vdxiar 
kameran till Live View 
(Direktvisning) ocfi visar pd 
bildskdrmen. 
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3 Rikta in kameran for att ta den andra bilden. Observera att 
den forsta bilden i sekvensen har en transparent 
overlappning over den vanstra tredjedelen av skarmen 
forLive View (Direktvisning). Anvdnd denna overlappning 
for att rikto in den ondra bilden horisontellt med den forsta. 

4 Tryck pa slutarknappen for att ta 
den andra bilden. Efter Instant 
Review (Direktgranskning) vdxiar 
kameran till Live View 
(Direktvisning) ocfi visar ^ pa 
bildskarmen. Den foregflende 
bilden har aterigen en 
transparent overlappning over den vanstra tredjedelen av 
skdrmen for Live View (Direktvisning) for att 

du ska kunna rikta in den tredje bilden. 

5 Fortsdtt att Icigga till fler bilder i panoramat eller tryck pa 
knappen Menu/OK (Meny/OK) for att avsluta 
panoramasekvensen. Panoramasekvensen avslutas 
automatiskt nar du tagit den femte bilden. 

OBS! Om du vill visa en bild av panoramat med lag 

upplosning pa kameran, se Forhondsgronska panorama 
pa sidan 95. 
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Anvanda eget lage 



My Mode (Eget lage) ar ett anpassningsbart fotografe- 
ringslage som later dig vdlja en grupp instdllningar och spara 
dem sa att du kan anvdnda dem upprepade ganger i kame- 
ran. Detta fotograferingsldge dr sdrskilt anvdndbart ndr du 
ofta tar bilder med samma typ av motiv och vill att kameran 
ska ha samma instdllningar varje gang. Exempelvis kanske du 
ofta tar bilder av ditt barn som spelar fotboll utomhus under 
ljusa, soliga dagar. I sa fall kan du vdlja och spara Action 
(Rorelse) som fotograferingsldge och Sun (Sol) som instdllning 
for White Balance (Vitbolans) i My Mode (Eget lage), och 
sedan helt enkelt stdlla in kameran pa My Mode (Eget lage) 
som fotograferingsldge varje gang du i framtiden vill 
fotografera ndr ditt barn spelar fotboll. 

Instdllningarna i My Mode (Eget Idge) dr helt fristaende fran 
de instdllningsgrupper som anvdnds for alia andra 
fotograferingsldgen i kameran. Till skillnad fran de andra 
fotograferingsldgena sparas alia instdllningar i My Mode 
(Eget Idge) som standard ndr du stdnger av kameran. 

Vcilja och spara installningar i eget lage 

1 Tryck pa knappen Mode (Lage) pa kamerans ovansida for 
att vdxia mellan de olika fotograferingsldgena tills My 
Mode (Eget Idge) och ikonen |my| visas pa kamerans 
bildskdrm. 

2 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att visa MY 
Mode Capture Menu (Insamlingsmenyn for eget Idge). 

3 Sa hdr dndrar du instdllningen for ett visst menyalternativ: 

a. Anvdnd knappen eller for att bidddra till dnskat 
menyalternativ i My Mode Capture Menu 
(insamlingsmenyn for eget lage). 

b. Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 
Menyalternativets undermeny visas. 
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c. Anvdnd knappen eller for att markera den nya 
instdllning som du vill ha for menyalternativet. 

d. Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja 
instdllningen och aterga till My Mode Capture Menu 
(insomlingsmenyn for eget Idge). 

4 Upprepa steg 3 for varje menyalternativ som du vill dndra. 

5 Ndr du dr klar med instdllningarna i My Mode Capture 
Menu (insamlingsmenyn for eget lage), tryck pa knappen 
Direktvisning Q pa baksidan av kameran for att avsluta 
My Mode Capture Menu (insamlingsmenyn for eget lage) 
och aterga till Live View (Direktvisning). Ikonen |MY| och 
ikonerna for de instdllningar du volt for My Mode (Eget 
lage) visas nu i Live Viev/ (Direktvisning). 

De instdllningar du valde sparas automatiskt och fdrblir 
instdllda i My Mode (Eget lage) dven om du vdxiar till ett 
annat fotograferingsldge eller stdnger av kameran. Om du vill 
dndra de instdllningar du valt i My Mode (Eget Idge), upprepa 
steg 1 till 5. 

Undermenyn Sparade instailningar for eget 
lage 

Du kan anpassa funktionerna i My Mode (Eget Idge) ytterligare 
genom att anvdnda undermenyn My Mode Saved Settings 
(Sparade instdllningar for eget Idge). Pa denna undermeny 
kan du ange exakt vilka instdllningar du vill spara i My Mode 
(Eget Idge) och vilka du vill aterstdlla till 
standardinstdllningarna ndr du stdnger av kameran. 
Undermenyn My Mode Saved Settings (Sparade instdllningar 
for eget Idge) har ocksa menyalternativet Start in My Mode 
(Starta i eget Idge) ddr du kan ange att kameran ska startas i 
My Mode (Eget Idge) istdllet for Auto-ldget varje gang 
kameran slas pa. 
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1 Tryck pa knappen Mode (Lage) pa kamerans ovansida for 
att vaxia mellan de olika fotograferingsldgena tills My 
Mode (Eget Idge) och ikonen |MY| visas pa statusbilden. 

2 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att visa My 
Mode Capture Menu (insamlingsmenyn for eget lage). 

3 Anvdnd knappen eller for att bidddra till meny- 
alternativet My Mode Saved Settings (Sporade instdllningar 
for eget Idge) och tryck pa knappen Menu/OK (Meny/ 
OK). Undermenyn My Mode Saved Settings (Sparade 
instdllningar for eget Idge) visas. Alternativen med 
bockmarkeringar i undermenyn My Mode Saved Settings 
(Sporade instdllningar for eget Idge) sparas i My Mode 
(Eget Idge) varje gang du stdnger av kameran. 

4 Om du vill att en instdllning ska atergar till standardinstdll- 
ningen ndr du stdnger av kameran, eller ndr det gdller Start 
in My Mode (Starto i eget Idge), for att ange att kameran ska 
startas i eget Idge varje gang du slar pa kameran: 

a. Bidddra from instdllningen med hjdlp av eller 

b. Tryck pa ^ knappen for att antingen ta bort bockmarke- 
ringen bredvid en instdllning sa att den atergar till standard- 
instdllningen ndr du stdnger av kameran, eller stdll in instdll- 
ningen Start in My Mode (Starta i eget Idge) pa Yes (Ja). 

5 Upprepa steg 4 for varje instdllning som du vill dndra. 

6 Ndr du dr klar med dndringarna i undermenyn My Mode 
Saved Settings (Sparade instdllningar for eget Idge), tryck 
pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att aterga till My 
Mode Capture Menu (insamlingsmenyn for eget Idge). 

7 Ndr du vill avsluta My Mode Capture Menu 
(insamlingsmenyn for eget Idge), tryck pa knappen 
Direktvisning D pa baksidan av kameran for att avsluta 
My Mode Capture Menu (insamlingsmenyn for eget Idge) 
och aterga till Live Viev/ (Direktvisning). 
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Anvanda msamlingsmenyn 

Via menyn Capture Menu (insamlingsmenyn) kan du justera 
olika kamerainstdllningar som paverkar kvaliteten hos se 
bilder eller videoklipp som du fotogroferor med kameran. 

1 For att visa Capture Menu (insamlingsmenyn) trycker du pa 
knappen Live View (Direktvisning) Qoch trycker ddrefter 
pa Menu/OK (Meny/OK). Om bildskdrmen redan dr 
avstdngd rdcker det med att trycka pd Menu/OK 
(Meny/OK). 



Bildl: Bild2: 




2 Anvdnd knapparna for att bidddra igenom 
menyalternativen i Capture Menu (insamlingsmenyn). 

3 Tryck antingen pd Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja ett 
markerat alternativ och visa dess undermeny eller anvdnd 
^ ^ for att dndra instdllningen for det markerade 
alternativet utan att ga till dess undermeny. 
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4 Inom en undermeny ska du anvdnda knapparna 

och ddrefter knappen Menu/OK (Meny/OK) for att dndra 
instdllningen for alternativet i Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

5 Du avslutar Capture Menu (insamlingsmenyn) genom att 
markera alternativet '*z> EXIT (AVSLUTA) och trycka pa 
Menu/OK (Meny/OK). 

Hjdip for menyalternativen 

Help... (HjdIp...) dr det sista 
alternativet i alia undermenyer till 
menyn Capture Menu 
(insamlingsmenyn). Via detta 
alternativ far du information om det 
aktuella menyalternativet och dess ti mvij . im kiiitWM 
instdllningar. Om du till exempel 
trycker pa Menu/OK (Meny/OK) ndr Help... (HjdIp...) dr 
markerat i undermenyn White Balance (Vitbalans) visas en 
hjdlpbild for vitbalans, se exemplet. 

Anvdnd knapparna '^^^ for att bidddra igenom 
hidlpbilderna. Om du vill avsluta hjdlpen och aterga till den 
aktuella undermenyn till Capture Menu (insamlingsmenyn) 
trycker du pa Menu/OK (Meny/OK)-knappen. 



w White Balance 

Gene:'3Hy, Ihe Auto White Baianos 
setting produoM the best results, 
□tffereinl kinds of lightinrg est 
dlFfef-ent colors. Few ■exampte, 
sunlight is bluer, inckKX 
tungslen lighl is more yellow. \n 
some liotitirw conditkifw, orfor _ 
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Kompensation for exponering 

Vid svara Ijusfdrhallanden kan du anvdnda EV (Exposure 
Value) Compensation (Kompensation for exponering) for att 
kringga den automatiska exponeringsinstdllningen. 

EV Compensation (Kompensation for exponering) dr 
anvdndbart i scener med mdnga ljusa fdremdl (som ett vitt hus i 
snd) eller mdngo mdrko fdremdl (som en svart katt mot en mdrk 
bokgrund). Scener med mdnga ljusa eller morka objekt kan se 
grd ut om man inte anvdnder exponeringskompensatlon. For en 
seen med mdnga ljusa fdremdl ska du oka vdrdet for kompen- 
sation av exponering till ett positivt vdrde sd blir resultatet 
tydligare. For en seen med mdnga morka fdremdl ska du 
minska vdrdet sd att scenen blir mer svart. 

1 Gd till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj EV Compensation (Kompensation for exponering). 

2 1 undermenyn Exposure Com- 
pensation (Exponeringskompen- 
sation) ska du anvdnda knappar- 
na ^ ^ for att dndra EV-vdrdet 
(exponeringsvdrdet) i steg om 
0,33 frdn -3,0 till -i-3,0. Den nya 
instdllningen tilldmpas pd bilden 
for Live View (Direktvisning) bakom menyn sd du kan se 
vilken effekt varje instdllning har pd bilden. 

3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

Om du stdllt in ndgot annat dn standardvdrdet 0 (noil), visas vdr- 
det hdgst upp pd bilden for Live View (Direktvisning) bredvid [^. 

Utom ndr My Mode (Eget Idge) anvdnds (sidan 52) fdrblir den 
nya instdllningen aktiv tills den dndras igen eller kameran 
stdngs av (sdvida inte EV Compensation (Kompensation for 
exponering dterstdlls till 0 (noil) ndr du stdnger av kameran). 



a Lsposjre Compensalion 




Increase lomake image bnighler. 
Decrease to make image darlter. 
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Bildkvalitet 

OBS! Denna instdllning tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Med den hdr instdllningen kan du stdlla in uppldsning och 
JPEG-komprimering for de stillbilder du tar med din kamera. 
Undermenyn Image Quality (Bildkvalitet) har fern fdrdefinierade 
instdllningar samt ett menyalternativ som du kan anvdnda for att 
skapa din egen instdllning av Image Quality (Bildkvalitet). 

OBS! Uppldsningen i alia instdllningar av Image Quality 
(Bildkvalitet) utom for VGA-instdllningen dr repre- 
senterad av ett vdrde och MP (Megapixel), till exempel 
5MP eller 3MP. Ju hog re vdrde for megapixel, desto 
hdgre uppldsning. Ndr det gdller VGA-instdll-ningen far 
bilden den Idgsta uppldsningen, 640 x 480. 

Komprimeringen i instdllningarna av Image Quality 
(Bildkvalitet) aterges med stjdrnor. Ju fler stjdrnor desto 
Idgre bildkomprimering och hdgre kvalitet. Ju fdrre 
stjdrnor desto hdgre komprimering och Idgre kvalitet. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Image Quality (Bildkvalitet). 

2 I undermenyn Image Quality 
(Bildkvalitet) anvdnder du |MHI?^& 

for att markera en 
fdrdefinierad instdllning eller 
menya Iternativet Custom. . . (Egen) . 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for 
att spara en fdrdefinierad 

instdllning och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn) 
Ndr menyalternativet Custom. ..(Egen) dr markerat, tryck pa 
Menu/OK (Meny/OK) for att ga till undermenyn Custom 
Image Quality (Egen bildkvalitet) (se sidan 60). 




Medium file size, good for standard 
size prinls. (Pictures remaining: 12] 
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I fdljande tabell forklaras de foredefinierade installningarna 
av Image Quality (Bildkvalitet). 







5MP ♦** 


Bilderna far full upplosning och den Idgsto graden 
av komprimering. Den har instdllningen ger bilder 
av mycket hog kvalitet och stor fdrgprecision, men 
forbrukar mest minne. Den rekommenderas cm du 
har tdnkt fdrstora bilderna eller skriva ut dem i 
format som dr stdrre dn 1 8 x 24 cm. 


5MP 


Bilderna far full upplosning och medelhog 
komprimering. Denna instdllning ger bilder av hog 
kvalitet men den forbrukar mindre minne dn 5MP~ 
instdllningen ovan. Detta dr standardinstdllningen 
och den rekommenderas om du har tdnkt fdrstora 
bilderna eller skriva ut dem i format som dr minst 1 8 
X 24 cm. 


3MP 


Bilderna far 3MP (medelhog) upplosning och 
medelhog komprimering. Denna instdllning ger 
bilder av hog kvalitet, men den forbrukar mindre 
minne dn 5MP-instdllningen ovan. Den 
rekommenderas for utskrifter upp till 13x18 cm. 


IMP 


Bilderna far IMP (lag) upplosning och medelhog 
komprimering. Detta dr en minneseffektiv instdllning, 
idealisk for bilder du tdnkt skicka per e-post eller 
Idgga ut pa Internet. 


VGA ** 


Stillbilderna far en upplosning pa 640 x 480 (den 
Idgsta) och medelhog komprimering. Detta dr en 
minneseffektiv instdllning, men den ger bilder med 
Idgre kvalitet. Den dr bra for bilder du tdnkt skicka 
per e-post eller Idgga ut pa Internet. 



Kopitel 2: Ta bilder och speio in videoklipp 



59 



Installningen av Image Quality (Bildkvalitet) paverkar inte bora 
bildkvaliteten utan aven hur mdnga bilder som kan lagras i 

kamerans internminne eller pa ett extra minneskort. Bilder med 
hogre upplosning och Idgre komprimering tar mer plats dn 
bilder med Idgre upplosning och/eller komprimering. Till 
exempel resulterar den hogsta fdrdefinierade installningen 5MP 
Irk* i bilder med hog kvalitet, men den tar mer plats i minnet 
dn den ndrmaste Idgre instdllningen, 5MP Pa samma sdtt 
kan manga fler stillbilder lagras i minnet med instdllningarna 
IMP och VGA -k-k dn med 5MP men dessa 
instdllningar resulterar i bilder med mycket Idgre kvalitet. 

Antalet for Pictures Remaining (AterstSende bilder) Idngst ned 
pfl skarmen uppdateras nar du markerar varje fordefinierad 
instdllning. Ga till Minneskopacitet pa sidan 181 om du vill 
veta mer om hur instdllningen Image Quality (Bildkvalitet) 
pSverkar antalet bilder som kan sparas pS minneskortet. 

Ikonen for den nya instdllningen (se foregaende tabell) visas 
pa bilden Live View (Direktvisning). Den nya instdllningen 
gdller tills den dndras igen, dven om du stdnger av kameran. 

OBS! Ndr du anvdnder digital zoom dndras uppldsningen 
medan du zoomar in. Se Digital zoom pfl sidan 41 . 

Egen installning av bildkvalitet 

Om du vdljer alternativet Custom. ..(Egen) i undermenyn 
Image Quality (Bildkvalitet), visas undermenyn Custom Image 
Quality (Egen bildkvalitet). Denna undermeny later dig vdlja 
en egen instdllning av Image Quality (Bildkvalitet). Du kan 
bland annat gora individuella instdllningar av upplosning och 
komprimering for de bilder du tar. 

I undermenyn Custom Image Quality (Egen bildkvalitet) dr 
standardinstdllningen av Resolution (Upplosning) 5MP (full 
upplosning) och standardinstdllningen av Compression 
(Komprimering) dr (medelhdg komprimering). 
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Cuslom Image Quality 




Medium quality, rrvediurn Cdmpres^iort 
(Pictures remainirw: 12) 



1 I undermenyn Image Quality 
(Bildkvalitet) (sidan 58), vdljer du 
clternativet Custom... (Egen). 

2 Anvdnd knopparna for 
att ga mellan alternativen for 
upplosning och komprimering. 

3 Anvdnd knopparna ^ ^ for att 

andra instdllningen av Resolution (Upplosning) eller 
Compression (Komprimering). Dessa instdllnlngar forklaras 
ndrmare i de foljande tabellerna. 

Upplosningsinstallning 

5MP— Full upplosning, ddrfor hdgsta kvalitet 

3MP— 3MP (medelhdg) upplosning 

IMP— IMP (lag) upplosning 

VGA— 640 X 480 (Idgsta) upplosning, Idgsta kvalitet 



OBS! Vid hdgre komprimeringsnivaer dr bildkvaliteten sdmre. 
Komprimeringsinstdllningar 

* —Hdgsta komprimering; mest minneseffektivt, minimal 
kvalitet 

**— Medelhdg komprimering 
— Lag komprimering 

★ ★★★— Liten eller ingen komprimering, minst 
minneseffektivt, maximal kvalitet 

4 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) fdr att spara instdllningen 
av egen Image Quality (Bildkvalitet) och aterga till Capture 
Menu (insomlingsmenyn). 

Den egna instdllningen av Image Quality (Bildkvalitet) visas 
pa skdrmen fdr Live Viev/ (Direktvisning). Den egna 
instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr du 
stdnger av kameran. 
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OBS! Ndr du anvdnder digital zoom dndras uppldsningen 
medan du zoomar in. Se Digital zoom pa sidan 41. 

Vitbalans 

Olika liusfdrhallanden ger olika fdrgsken. Solljus ger till 
exempel ett blaare sken, medan inomhusbelysning ger ett 
gulare sken. For scener som domineras av en enda fdrg kan 
vitbalansen behdva justeras for att kameran ska kunna 
reproducera fdrger pa ett mer exakt sdtt och garantera att vitt 
ser vitt ut i det resulterande fotografiet. Du kan dven justera 
vitbalansen for att skapa olika kreativa effekter. Med 
instdllningen Sun (Sol) kan bilden fa ett varmare utseende. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Wfiite Balance (Vitbalans). 

2 I undermenyn Wfiite Balance 
(Vitbalans) anvdnder du ^ 
fdrattvdlja en instdllning. Den nya 
instdllningen tilldmpas pa bilden 
for Live Viev/ (Direktvisning) 
bakom menyn sa du kan se vilken 
effektvarje instdllning har. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 



f -T 

Camera adjusis color automallcally. 



Instdllning 


Beskrivning 


Auto 


Kameran identifieror automotiskt och korrigeror 
belysningen av motivet. Det hdr dr 
stondordinstdllningen. 


Sun (Sol) 


Kameran bolanserar fdrgen med hdnsyn till soligt 
eller ljust utomhusljus. 



62 



HP PhotoSmart R707 anvdndarhondbok 



Instdllning 


Beskrivning 


Shade 
(Skugga) 


Kameron bolanserarfdrgen med hdnsyn till skuggigt, 
grdtt eller dunkelt utomhusljus. 


Tungsten 
(Volfram) 

f 


Kameran bolanserar fdrgen med hdnsyn till 
glddlomps- eller halogenbelysning (vanligt i 
bostdder). 


Fluorescent 
(Fluoresce- 
rande) 


Kameran bolanserar fdrgen med hdnsyn till 
fluorescerande belysning. 


Manual 
(Manuellt) 

St 


Kameran berdknar en specialanpassad vitbalans 
baserad pa din malbild (se foljande stycke). 



Om du stdllt in nagot onnot dn standardvdrdet Auto, visas 
ikonen for den valdo instdllningen (se foregaende tabell) pa 
skdrmen Live View (Direktvisning). 



Utom ndr My Mode (Eget lage) anvdnds (sidan 52) gdller den 
nya instdllningen tills du dndrar den igen eller tills du stdnger 
av kameran. Instdllningen av vitbalans aterstdlls till Auto ndr 
du stdnger av kameran. 
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Manuell vitbalans 

Om du vdljer alternativet Manual 
(Manuellt) visas bilden Manual 
White Balance (Manuell vitbalans). 
Omradet for direktvisning pa 
skarmen visar fargnyansen fran 
foregaende installning av manuell 
vitbalans. 

OBS! Du aterstdller den foregflende installningen av manuell 
vitbalans genom att trycka pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK) pa bilden Manual White Balance (Manuell 
vitbalans) utan att trycka pa slutarknappen. 

SS har andrar du installningen av manuell vitbalans: 

1 Rikta kameran mot ett vitt eller grfltt motrv (t ex ett 
pappersark) och forsdkra dig om att hela skarmen 
motsvarar det vita eller gra motlvet. 

2 Tryck pfl slutarknappen (Ingen bild kommer att tas). 
Kameran rdknar sedan from en skrdddorsydd 
vitbalansinstdllning som dr boserod pd omrddet Inom 
fokuseringsramarna. Under tiden som berdkningen pagSr 
visas PROCESSING... (BEARBETNING pAgAr...) pa skarmen. 
Ndr berdkningen dr klar dndras fargnyansen i 
direktvisning sd att den mctchar den nya manuella 
vitbalansinstdllningen och WHITE BALANCE SET (VITBALANS 
INSTALLD) visas. 

3 Upprepa om det behovs steg 1 och 2 tills du uppnSr 
onskad instdllning for manuell vitbalans. 

4 Ndr du dr nojd med den manuella instdllning du gjort 
trycker du pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att 
Idmna bilden Manual White Balance (Manuell vitbalans) 
och dtergd till Capture Menu (insamlingsmenyn). 
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ISO-hastighet 

OBS! Denna installning tilldmpas inte vid inspelning av 
videoklipp. 

Den har instdllningen justerar kamerans kdnslighet for Ijus. 
Nar ISO Speed (ISO-hastighet) dr instdllt pd standard- 
instdllningen Auto vdljer kameran den ISO-hastighet som dr 
Idmpligast for scenen. 

Vid Idgre ISO-hastigheter kan du fotografera bilder av den hdgs- 
ta kvaliteten med den minsta grynigheten, men slutarhastigheter- 
na kan vara Idgre. Om du tar en bild i svagt Ijus utan blixt med 
instdllningen ISO 1 00 kan du behdva ett stativ. Du kan dock 
anvdnda en hdgre ISO-hastighet ndr du tar bilder under mdrka 
fdrhdilanden utan blixt, eller fotograferar motiv som rdr sig 
snabbt, eftersom du dd kan ha hdgre slutarhastigheter. Tdnk 
dock pd att hdgre ISO-hastigheter kan ge grynigare bilder av 
sdmre kvalitet. 



1 Gd till Capture Menu (Insamlings- 
menyn) (sidan 55) och vdlj ISO 
Speed (ISO-hastighet). 

2 I undermenyn ISO Speed (ISO- 
hastighet) anvdnder du 

for att markera en instdllning. 




3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) 

for att spara instdllningen och aterga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

Om du stdllt in ndgot annat dn standardvdrdet Auto, visas 
siffervdrdet for instdllningen pd skdrmen for Live View 
(Direktvisning). 

Utom ndr My Mode (Eget Idge) anvdnds (sidan 52) gdller den 
nya instdllningen tills den dndras eller tills kameran stdngs av. 
ISO-hastighet dterstdlls till Auto ndr du stdnger av kameran. 
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AE-matning 

OBS! Denna insfdilning Hlldmpas infe pa videoklippsinspelning. 

Med den hdr installningen kan du specificera vilken del av 
scenen som kameran ska anvdnda for att berdkna 
exponeringsvdrdet. 

1 Ga till Capture Menu (insamlings- 

menyn) (sidan 55) och vdlj ZJ-i^'fs^ 

AE Metering (AE-matning). 

2 I undermenyn AE Metering (AE- laaift,. 
matning) , anvdnder du 
for att vdlja en instdllning. Den 
nya instdllningen tilldmpas pa 

skdrmen for Live View (Direktvisning) bakom menyn sa du 
kan se vilken effekt varje instdllning har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

I foljande tabell forklaras instdllningarna ndrmare. 

Instdllning Beskrivning 

Average Kameran anvdnder hela scenen for att mdta och 
(Medel- berdkna exponeringsvdrdet. Anvdnd den hdr 
vdrde) instdllningen ndr du vill att hela bildinnehdilet ska 
U] anvdndas vid berdkning av exponeringsvdrdet. 



Large area in center of screen is used 
lo Caiojlate exposure. 
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Instdllning 


Beskrivning 


Center- 
Weighted 
(Centre- 
rad) 


Kameran anvdnder ett stort omrdde i mitten av scenen 
for aft mdta och berdkna exponeringsvdrdet. Den hdr 
instdllningen dr bra ndr bildens motiv befinner sig i 
mitten av scenen. Exponeringen kommer att baseras 
mer pa motivet dn pd dess omgivning. Det hdr dr 
stondardinstdllningen. 


Spot 
(Punkt) 


Kameran anvdnder ett litet omrdde i mitten av scenen 
for att mdta och berdkna exponeringsvdrdet. Det hdr 
kan vara praktiskt for bakgrundsbelysta scener eller 
om bildens motiv dr mycket ljust eller mdrkt i 
jdmforelse med den dvriga scenen. Ndr du anvdnder 
den hdr instdllningen ska du rama in motivet for 
bilden i mitten av fokuseringsramarna och sedan 
trycka ned slutarknappen halvvdgs for att Idsa 
exponering och fokus pd punkten i centrum. 
Komponera sedan om scenen om du sa dnskar och 
tryck ned slutarknappen hela vdgen. OBS! Ndr denna 
instdllning anvdnds kan delar av bilden bli over- eller 
underexponerade. 



Om du stdllt in nagot cnnct dn standcrdvdrdet Center- 
Weighted (Centrerad), visas ikonen for den voida 
instdllningen (se foregaende tabell ovan) pa bilden Live Viev/ 
(Direktvisning). 



Utom ndr My Mode (Eget lage) anvdnds (sidon 52) gdller den 
nya instdllningen tills du dndror den igen eller tills du stdnger 
ov kameran. Instdllningen av AE Metering (AE-matning) 
aterstdlls till Center-Weighted (Centrerad) ndr du stdnger av 
kameran. 
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Anpassad belysning 

OBS! Denna instdllning tilldmpas inte i Panorama-laget eller 
vid inspelning av videoklipp. 

Med den har installningen balanserar du fdrhSllandet mellan 
ljusa och morka omrflden i en bild. Du bevarar mjuka 
kontraster, men dampar skarpa. Vissa omraden i bilden gors 
ljusare, medan andra far vara som de dr. Hdr foljer ett 
exempel pa hur Adaptive Lighting (Anpassad belysning) kan 
forbdttra en bild: 



Utan Adaptive Lighting: 



Med Adaptive Lighting: 




Adaptive Lighting (Anpassad belysning) dr t ex anvdndbar i 
fdljande situationer: 

• Utomhusscener med en blandning av sol och skugga 

• Molniga dagar ndr himlen reflekterar mycket Ijus 

• Inomhusscener ddr man fotograferar med blixt (for att 
mjuka upp eller jdmna ut effekten av blixten) 

• Bakgrundsbelysta scener ddr motivet dr utanfor den 
vanliga bllxtens rdckvidd 

OBS! Ndr Adaptive Lighting (Anpassad belysning) dr 
aktiverat, lagrar kameran inte Idngre ndgon bild i 
minnet, eftersom bilden bearbetas innan den lagras. 
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Du kan anvdnda Adaptive Lighting (Anpassad belysning) med 
eller utan vanlig blixt, men den rekommenderas inte som 
ersdttare for den vanliga blixten. Till skillnad fran en vanlig 
blixt paverkar inte Adaptive Lighting (Anpassad belysning) 
exponeringsinstdllningorna, sa upplysta omraden kan se 
gryniga ut och inomhus- eller mdrkerbilder kan bli suddiga 
om de tas utan vanlig blixt eller stativ. 

1 Ga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Adaptive Lighting (Anpassad 
belysning). 

2 I undermenyn Adaptive Lighting 
(Anpassad belysning) anvdnder 
du knapparna for att 
vdlja en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 

Install- Beskrivnmg 
ning 

(Av) 
Low 
(Lag) 

High 
(Hog) 



Komeron kommer att beorbeto bilden som en normal 
bild. Det hdr dr stondardinstdllningen. 

Komeron kommer att gora de mdrka omradena i bilden 
ljusare. 



Kameran kommer att gdra de mdrka omradena i bilden 
mycket ljusare. 
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Om du stallt in nagot annat an standardvdrdet Off (Av), visas 
ikonen for den valda installningen (se foregaende tabell) pa 
skdrmen for Live Viev/ (Direktvisning). 

Utom ndr My Mode (Eget lage) anvdnds (sidan 52) fdrblir den 
nya instdllningen aktiv tills den dndras igen. 

Fdrg 

Med den hdr instdllningen kan du styra i vilken fdrg bilderna 
ska tas. Ndr du till exempel stdller in Color (Farg) pa Sepia, 
fotograferas bilderna med bruna nyanser som gdr att de ser 
aldrade eller gammaldags ut. 

OBS! Ndr du har tagit en bild med instdllningen Black & 
White (Svartvitt) eller Sepia kan bilden inte dndras 
tillbaka till Full Color (Helfdrg) senare. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Color (Fdrg). 

2 I undermenyn Color (Farg) 
anvdnder du knapparna 
for att markera en instdllning. 
Den nya instdllningen tilldmpas 
pa skdrmen for Live View 
(Direktvisning) bakom menyn sa 
du kan se vilken effekt varje 
instdllning har pa bilden. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

Utom ndr My Mode (Eget lage) anvdnds (sidan 52) gdller den 
nya instdllningen tills du dndrar den igen eller tills du stdnger 
av kameran. Instdllningen av Color (Fdrg) aterstdlls till 
standardvdrdet Full Color (Helfarg) ndr du stdnger av 
kameran. 
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Mattnad 

Den hdr instdllningen avgor hur mdttade fdrgerna ska vara 

1 Gd till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidon 55) och 
vdlj Saturation (Mattnad). 

2 I undermenyn Saturation 
(Mattnad) anvdnder du 
for att markera en instdllning. 

3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) 
for att spara instdllningen och 
atergd till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

I foljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 



J 



Clears in images will be normally 
saluraled. 



Install- 
ning 


Beskrivning 


Low 
(L6g) 

H 


Ddmpar fdrgerna sd att motivet far ett mjukore, mer 
"noturligt" utseende. 


Medium 
(Medel) 


Fdrgerna kommer att vara normolt mdttade. Det hdr dr 
stondordinstdllningen. 


High 
(Hog) 


Fdrgerna i dina bilder kommer att bli klarare. Vid 
landskapsfotografering utomhus kan du anvdnda hog 
mdttnad for att fd himlen att se bidare ut eller 
solnedgdngen att verka mer orange. 



Om du stdllt in ndgot annat dn standardvdrdet Medium, visas 
ikonen for den valda instdllningen (se fdregdende tabell) pd 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 

Utom ndr My Mode (Eget Idge) anvdnds (sidan 52) gdller den 
nya instdllningen tills du dndrar den igen eller tills du stdnger 
av kameran. Instdllningen av Saturation (Mattnad) dterstdlls 
till standardvdrdet Medium ndr du stdnger av kameran. 
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Skarpa 

OBS! Denna instdllning tilldmpas infe pa videokllppslnspelnlng. 

Med denna instdllning kan du stdlla in skdrpan for de sma 
detaljerna i bilderna. 

1 Ga till Capture Menu (insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Sharpness (Skdrpa). 

2 I undermenyn Sharpness (Skdrpa) 
anvdnder du knapparna r 
for att markera en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 
for att spara instdllningen och 
aterga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

I foljande tabell forklaras instdllningarna ndrmare. 




instdll- 
ning 


Beskrivning 


Low 

(L6g) 
<$> 


Kanterno i dino bilder blir mjukore med mindre 
grynighet. Du kon onvdndo den hdr instdllningen for att 
ta portrdtt med mjukore, mer noturiigo konter. 


Medium 
(Medel) 


Kanterno i bilden for normal skdrpa. Det hdr dr 
stondordinstdiiningen. 


High 
(Hog) 

<$> 


Kanterno i dino bilder blir mer fromtrddonde. Den hdr 
instdllningen kan vara bro vid londskapsfotogrofering 
utomhus, men bilderno blir grynigare. 



Om du stdllt in nagot annat dn standardvdrdet Medium, visas 
ikonen for den valda instdllningen (se fdregaende tabell) pa 
skdrmen for Live View (Direktvisning). 
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Utom nar My Mode (Eget lage) anvdnds (sidan 52) gdller den 
nya instdllningen tills du dndrar den igen eller tills du stdnger 
av kameran. Instdllningen av Sharpness (Skarpa) aterstdlls till 
standardvdrdet Medium ndr du stdnger av kameran. 

Kontrast 

Med den hdr instdllningen ken du styro hur stor kontrcsten ska 
vara mellan mdrka och Ijusa fdrger i de fotograferade 
bilderna, inklusive graden av detaljrikedom i bildens 
hdgdagrar och skuggor. 

1 Ga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn) (sidan 55) och 
vdlj Contrast (Kontrast). 

2 1 undermenyn Contrast (Kontrast) 
anvdnder du knapparna 
for att markera en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 
for att spara instdllningen och aterga till Capture Menu 
(insamlingsmenyn). 

I fdljande tabell fdrklaras instdllningarna ndrmare. 




install- 
ning 


Beskrivning 


Low 
(Lag) 

($ 


Dina bilder kommer att ho Idgre kontrast. Morko och 
IjusQ fdrger i bilden blir mindre fromtrddonde och 
detoljrikedomen blir storre i hogdogror och skuggor. 


Medium 
(Medel) 


Bilderna far normal kontrast. Det hdr dr 
standordinstdllningen. 


High 
(Hog) 


Dina bilder kommer att ha hogre kontrast. Morka och 
Ijusa fdrger i bilden blir mer framtrddande och 
detoljrikedomen blir mindre i hdgdagrar och skuggor. 
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Om du stallt in ndgot annat an standardvdrdet Medium, visas 
ikonen for den valda installningen (se foregaende tabell) pS 
skarmen for Live View (Direktvisning). 

Utom nar My Mode (Eget lage) anvands (sidan 52) gdller den 
nya installningen Hlls du andrar den igen eller Hlls du stanger 
av kameran. Installningen av Contrast (Kontrast) aterstalls till 
standardvardet Medium nar du stanger av kameran. 

Automatisk exponeringsvariation 

OBS! Denna installning tillampas inte i Ponorama-laget. 

Denno Installning later dig ta tre bllder med kameran, ddr alia 
bilder dr instdllda pa olika exponeringsvdrden. Ndr du vdljer 
en av instdllningarna for AE Bracketing (Automatisk expo- 
neringsvariation), tar kameran den fdrsta bilden med normal 
exponering (exponeringsvdrde 0), fdljt av en underexponerad 
bild instdlld pfl ett negativt exponeringsvdrde (-). Slutligen tas 
en overexponerad bild ddr ett positivt (+) exponeringsvdrde dr 
instdllt. Hela sekvensen med tre bilder tas genom en enda 
tryckning pa slutarknappen. Anvdnd AE Bracketing (Auto- 
matisk exponeringsvariation) ndr du vill prova med att under- 
och overexponera en bild for att ffl den bdsta exponeringen. 

OBS! Blixt kan anvdndas ndr du vdljer en instdllning for AE 
Bracketing (Automatisk exponeringsvariation), men 
intervallet mellan varje bild i sekvensen med tre tagningar 
blir Idngre pa grund av att blixten laddas om. 

OBS! Om du har valt Idget for Burst (Bildserie), ignoreras AE 
Bracketing. Ndr du anvdnder AE Bracketing (Automatisk 
exponeringsvariation) med Self-Timer - 2 Shots (Sjalv- 
utlosare - 2 tagningar), ignoreras installningen av Self- 
Timer - 2 Shots (Sjalvutldsare - 2 tagningar) . Funktionen 
blir densommo som i Idget for Self-Timer (Sjalvutldsare) (den 
enda skillnaden dr att en sekvens med 3 bilder tas). 
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1 Ga till Capture Menu (insamlings- 
menyn) (sidan 55) och valj AE 
Bracketing (Automatisk expone- 
ringsvariation. 

2 I undermenyn AE Bracketing 
(Automatisk exponerings- 
variation) cnvdnder du 

knapporno for ott vdljo en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Capture Menu (insamlingsmenyn). 

4 For att ta tre bilder med olika exponeringsinstdllningar 
trycker du ned slutarknappen hela vdgen en gang. Hela 
trebildssekvensen tas med en tryckning pa slutarknappen, 
sa Idnge som det finns tillrdckligt med utrymme i for att 
lagra alia tre bilderna i kamerans minnesbuffert. Var noga 
med att hdlla kameran stilla tills alia tre bilderna har tagits. 
Ndr de tre bilderna har tagits visas varje bild i tur och 
ordning pd kamerans bildskdrm. 

I fdljande tabell forklaras instdllningarna ndrmare. 



instdll- 
ning 


Beskrivning 


Off (Av) 


Kameran kommer inte ott onvdnda AE bracketing 
(Automatisk exponeringsvariation). 


+/-0.3 
1^ 


Kameran tar den fdrsta bilden med normal exponering 
(exponeringsvdrde 0), foljt av en underexponerad bild 
med exponeringsvdrdet -0,3. Slutligen tas en 
dverexponerad bild med exponeringsvdrdet -i-0,3. 
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Install- 
ning 


Beskrivning 


+/-0.7 


Kameran tar den forsta bilden med normal exponering 
(exponeringsvarde 0), foljt av en underexponerad bild 
med exponeringsvdrdet -0,7. Slutligen tas en 
overexponerad bild med exponeringsvardet +0.7. 


+/-1.0 


Kameran tar den forsta bilden med normal exponering 
(exponeringsvarde 0), foljt av en underexponerad bild 
med exponeringsvdrdet -1,0. Slutligen tas en 
overexponerad bild med exponeringsvdrdet +1,0. 



Om du stdllt in nagot annat dn standardvdrdet Off (Av), visas 
ikonen for den valda installningen (se foregdende tabell) pS 
skarmen for Live View (Direktvisning). 



OBS! Utom nar My Mode (Eget lage) anvdnds (sidan 52) 
gdller den nya instdllningen tills du dndrar den igen eller 
tills du stdnger av kameran. Instdllningen av AE 
Bracketing (Automatisk exponeringsvariation) dterstdlls 
till standardvdrdet Off (Av) ndr du stdnger av kameran. 

Datum- och tidsstampel 

OBS! Denna instdllning tilldmpas inte i Panorama-ldget eller 
vid inspelning av videoklipp. 

Denna instdllning gor ott det datum eller det datum och 
klockslag dd bilden tagits visas i det nedre vdnstra hornet av 
bilden. Ndr du vdljer ndgon av instdllningarna for Date & 
Time Imprint (Datum- och tidsstampel), kommer datum eller 
datum och klockslag att visas pd alia efterfdijande stillbilder 
som tas, men inte pd bilder som tagits tidigare. 



76 



HP Pliotosmart R707 anvdndorhondbok 



OBS! Nar du har tagit en bild med instdllningen Date Only 
(Endast datum) eller Date & Time (Datum och tid), ken 
inte datum- eller datum- och tidsstampein tas bort fran 
bilden i efterhand. 

OBS! Om du roterar bilden med alternativet Rotate (Rotera) 1 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 86), 
kommer datum- eller datum- och tidsstampein att roteras 
tillsammans med med bilden. 

1 I Capture Menu 
(insamlingsmenyn) (sidan 55) 
valjer du Date & Time Imprint 
(Datum- och tidsstdmpel). 

2 I undermenyn Date & Time 
Imprint (Datum- och tidsstampel) 
anvdnder du knapparna 

for att vdlja en instdllning. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Capture Menu (insamlingsmenyn). 




ho infcifmalion will t>e impfinted or 
images. 
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I fdljande tabell forklaras instdllningarna narmare. 



Instdllning 


Beskrivning 


Off (Av) 


Komeron kommer inte oft morkera bilden med 
datum eller datum och tid. 


Date Only 
(Endast 
datum) 

m 


Komeron forser bilden med en permonent 

1 „ I'll 1 1 I-- 1*11 

datumstampel i det nedre vanstra tiornet ov bilden. 


Date&T 
(Datutr 
tid) 


ime 
& 


Komeron forser bilden med en permonent datum- 

i 1 • 1 1 -■ 1 • 1 I 1 1 [ ■■ 1 

och tidsstompel i det nedre vonstro hornet av 
bilden. 



Om du stallt in nagot cnnct dn stondordvdrdet Off (Av), visas 
ikonen for den vclda instdllningen (se fdregaende tabell) pa 
skdrmen for Live Viev/ (Direktvisning). 



Den nyo instdllningen gdller tills du dndror den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 
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Kapitel 3: 

Granska bilder och 
videoklipp 

Du kan anvdnda Playback (Uppspelning) om du vill gronsko 
bilderno och videoklippen i din komero. Ndr du gronskor 
bildernc i Playback (Uppspelning) kan du anvdnda knappen 
Utskrift ^ for att markera bilder som du vill ska skrivas ut 
automatiskt ndsta gang du ansluter kameran till en dator eller 
direkt till en HP PhotoSmart- eller PictBridge-kompatibel 
skrivare. Se Markera bilder for utskrift pd sidan 83. Vid 
Playback (Uppspelning), kan du dven anvdnda Zoom-reglaget 
for att visa miniatyrbilder eller for att fdrstora bilderna sd att 
du kan titta ndrmare pd dem i kameran. Se Visa miniatyrer pa 
sidan 84 och Fdrstora bilder pd sidan 85. 

Pd Playback Menu (uppspelningsmenyn) kan du dessutom 
radera bilder eller videoklipp, manipulera bilder genom att till 
exempel ta bort rdda dgon och rotera bilder. Du kan dven fd 
tips genom HP Image Advice (en analys av bilderna som 
upptdcker eventuella problem med fokusering, exponering osv 
som kan ha uppstdtt ndr bilderna togs). Anvisningar om hur 
du anvdnder dessa och ytterligare funktioner finns i Anvdnda 
uppspelningsmenyn pa sidan 86. 
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Anvanda uppspelning 

1 Tryck pa knappen Uppspelning □ for att aktivera 
uppspelning. Den senast tagna eller granskade bllden eller 
d:o videoklippet visas pa bildskdrmen. 

2 Anvand knapparna i ^ for att bladdra igenom bilder och 
videoklipp. Tryck ned och hall kvar nagon av knapparna 
^ ^ om du vill bidddra snabbare. 

OBS! Ljudklipp som dr knutna till stillbilder och videoklipp 
spelas upp automatiskt efter det att stillbilden eller den 
forsta bildrutan i videoklippet visats i 2 sekunder. Du kan 
justera volymen for Ijuduppspelningen genom att trycka 
pa knapparna ^ 

3 Om du vill stdnga av bildskdrmen efter det att du granskot 
dina bilder och videoklipp, trycker du pa knappen 
Uppspelning □ igen. 

Under uppspelningen visar bildskdrmen dven ytterligare 
information om varje bild eller videoklipp. Fdljande tabell 
beskriver denna information. 

1 2 
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Mr 


Ikon 


Beskrivning 


1 




Visas endast ndr ett extra minneskort dr Installerat i 




kameran. 


2 




• Botteriniva ndr du anvdnder batteridrift (vilken ikon 




eller 


som i sjdlva verket visas beror pd statusen hos 




kamerans batteri, se Batterimdtare pd sidan 166). 






• Ndtstrdm ndr du anvdnder en HP vdxelstroms- 
odapter eller en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval). 


3 


i ► 


Visas under de fdrsta sekunderna ndr du oktiveror 




nl 1 1 /I 1 1 • \ ( •• II* 1*1 III 1 

Playback (Uppspelning) tor att mdikero att du kan 

1 1 ■■ 1 1 II 1 ■! 1 II ■ 1 1 !■ 

bladdra igenom alia bilderna eller videoklippen 
med knapparna ^ ^. 


4 


H 3 


Betyder att den hdr bilden hor markerats for att 




skickos till 3 destinationer med hjdip av HP Instant 
Share (se Kapltel 4: Anvdnda HP Instant Share 
pa sidan 97). 


5 


^ 2 


Betyder att den hdr bilden har markerats for utskrift 






av 2 kopior (se Markera bilder for utskrift pa 
sidan 83). 


6 


17 of 43 


Visar bildens eller videoklippets nummer i 




(17av43) 


forhallande till det totala antalet bilder eller 
videoklipp som dr lagrade i minnet. 


7 


0:29 


• Visar den inspelade Idngden pd delta ljud- eller 
videoklipp. 






• Angor oil dst hor ©It ljudklipp till bildon. 




eller 


• Anger all det hdr dr ett videoklipp. 








8 




Anger aft bilden dr den andra bilden i en 
ponoramabildsekvens som tagits med 
fotograferingsldget Panorama. 
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Oversikt over totalt antal bilder 

Ndr du trycker pa knappen ^ medan 
du granskar den sista bilden visas en 
skdrm som anger hur manga bilder 
som tagits och hur manga bilder som 
aterstar. Rdkneverk som visar det 
totala antalet bilder som markerats 
for utskrift ^ och for HP Instant 
Share H visas i det dvre vdnstra hornet av skdrmen, och 
ikoner for ett extra minneskort om ett sddant dr installerat 
(ikonen SD) och batterinivdn visas i det dvre hdgra hornet av 
skdrmen. 




Pictures Tsken: 23 
Remaining: 5 
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Markera bilder for utskrift 



Med hjdlp av knappen Utskrift ^ pa baksidan av kameran 
kan du stdlla in hur manga kopior av en stillbild som ska 
skrivas ut automatiskt ndsta gang du ansluter kameran till 
datorn eller direkt till en HP PhotoSmart- eller PictBridge- 
kompatibel skrivare. 

OBS! Du kan vdlja endast individuella bilder i en 

panoramasekvens for utskrift via knappen Utskrift. Aven 
om du vdljer alia bilder i en panoramasekvens 
individuellt med knappen Utskrift kommer endast de 
individuella bilderna att skrivas ut ndsta gang du ansluter 
kameran till datorn eller skrivaren. Om du istdllet vill 
skriva ut en hiel panoramasekvens med bilder, se Skriva 
ut panoramabilder pa sidan 111. 

Du kan alltid anvdnda knappen Utskrift ^ ndr en stillbild 
visas pa kamerans bildskdrm, som t ex under Playback 
(Uppspelning), eller ndr du gar in i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) eller HP Instant Shore-menyn. 

Sa hidr vdljer du en stillbild for direktutskrift: 

1 Tryck pa knappen Utskrift 

2 Anvdnd sedan for att 
stdlla in fiur manga kopior som 
ska skrivas ut. Det maximala 
antalet kopior dr 99. En 
skrivarikon ^ som anger instdllt 
antal kopior visas i bildens nedre 
fidgra fidrn. 

Ndsta gang du ansluter kameran till datorn eller skrivaren 
skrivs de markerade bilderna automatiskt ut (se Kapitel 5: 
Overfora ocfi skriva ut bilder pa sidan 109). 
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Visa miniatyrer 

I granskningsldget Thumbnail (Miniatyrer) kan du visa de 
stillbilder du tagit och de forsta bildrutorna i de videoklipp du 
har spelat in i en matris med nio miniatyrbilder och 
videobildrutor per skdrm. 

OBS! I granskningsldget Thumbnail (Miniatyrer) visas varje 
bild i en panoramasekvens individuellt. Om du istdllet vill 
skriva ut en hel panoramasekvens med bilder, se 



1 Ndr Playback (Uppspelning) 
pagar (sidan 80), tryck pa 
Miniatyrer s:s (samma som 
Zooma ut [w] ) pa Zoom-reglaget. 
Thumbnail-bilden bestar av nio 
miniatyrer av bilder och 
videobildrutor som visas pa 
kamerans bildskdrm. Den aktuella bilden eller 
videobildrutan markeras med en gul ram. 

2 Anvdnd knapparna i i for att ga i sidled till foregaende 
eller ndsta miniatyrbild. 

3 Tryck pa knapparna ^ for att forflytta dig i hdjdled 
till den miniatyrbild som finns direkt ovanfor eller nedanfor 
den aktuella bilden. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Menu/OK) for att avsluta 
visningen av Thumbnail (Miniatyrer) och aterga till Playback 
(Uppspelning). Den aktuella bilden eller videoklippet (som 
var inramad med en gul ram pa Thumbnail-bilden) visas 
ater i sin helhet pa kamerans bildskdrm. 



dan 95. 




H 
















133 B>2 
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En HP Instant Share-ikon H Idngst ned pa varje miniatyrbild 
betyder oft stillbilden har volts for en eller flero HP Instant 
Share-destinotioner. En skrivorikon ^ betyder ott bilden volts 
for utskrift, en ponoromoikon i ; nil onger ott bilden or en del 
ov en ponoromosekvens, en videoikon C betyder ott 
bildruton or den forsto i ett videoklipp, en Ijudikon a] betyder 
ott det hor ett Ijudklipp till bilden. 

Forstora bilder 

OBS! Denno funktion kan endost onvdndos med stillbilder, 
den fungeror inte med videoklipp. Dessutom onvdnds 
funktionen endost for visning - den dndror inte bilden 
permanent. 

1 Nor Playback (Uppspelning) 
pagar (sidon 80), tryck pd 
Forstora ^ (sommo som Zooma 
in pd Zoom-regloget. Den 
visode bilden fdrstoros outomotiskt 
till dubbel storlek. Mittenportiet ov 
den fdrstorode bilden visos 
tillsommons med fyro pilor, som indikeror ott du kon 
ponorero runt den fdrstorode bilden. 

2 Anvdnd knopporno och ^ ^ for ott ponorero runt 
den fdrstorode bilden. 

3 Anvdnd jfr Zooma in och g) Zooma ut for ott dko eller 
minsko fdrstoringen. 

4 Tryck pd knoppen Menu/OK (Menu/OK) for ott ovsluto 
Magnify (Forstora) och dtergd till Playback (Uppspelning). 
Den oktuello bilden visas ater i sin helhet po komerons 
bildskdrm. 
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Anvanda uppspelningsmenyn 

Via menyn Playback (Uppspelning) kan du radera sHilbilder och 
videoklipp, angra radering, formatera kamerans internminne eller 
extra minneskort samt ta bort roda ogon fran sHilbilder. Dessutom 
kan du fa radgivning genom HP Image Advice (en analys av en 
bild som identifierar problem med fokusering, exponering osv), 
visa alia instdllningar du anvdnde ndr du tog en bild eller filmade 
ett videoklipp, spela in ljudklipp till en bild, rotera bilder och 
fcrhandsgranska panoramasekvenser. 

1 Playback Menu (uppspelningsmenyn) visas ndr du trycker 
pa knappen Menu/OK (Meny/OK) medan Idget for 
uppspelning dr aktivt. Om du for ndrvarande inte dr i Idget 
for uppspelning trycker du fdrst pa knappen Uppspelning 
□ och ddrefter pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

2 Ga till den bild eller det videoklipp du vill anvdnda genom 
att trycka pa knapparna 4 ^. Ddrigenom blir det enkelt att 
utfdra samma atgdrd pa fiera bilder eller videoklipp, som 

t ex att radera flera bilder eller videoklipp. 

3 Anvdnd for att markera alternativen i Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) till vdnster pa skdrmen. Vdlj ett 
markerat alternativ genom att trycka pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). Alternativen i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) forklaros senare i det hdr ovsnittet. 

4 Du kan Idmna Playback Menu (uppspelningsmenyn) pa flera 
olika sdtt. Om du direkt efter det att du gatt in i Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) bestdmmer dig for att inte dndra 
nagot, trycker du helt enkelt pa Menu/OK (Meny/OK) en 
gang till for att Idmna menyn. Ndr du har anvdnt uppspelnings- 
menyn kan du ga till en annan meny via menyflikarna overst pa 
kamerans bildskdrm. Du kan ocksa vdlja alternativet *Z> Exit 
(Avsluta) och trycka pa Menu/OK (Meny/OK). Vill du aterga 
till Playback (Uppspelning) eller byta till ett annat Idge, tryck pa 
motsvarande knapp pa kamerans baksida. 
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I foljande tabell summerar vi de olika alternativen i Playback 
Menu (uppspelningsmenyn) och beskriver den information som 
visas i det nedre hogra hornet av varje bild eller videoklipp 
medan Playback Menu (uppspelningsmenyn) visas. 



Stillbild, skdrm 1 : Videoklipp, skdrm 1 : 




9 10 11 16 



Stillbild, skdrm 2: Videoklipp, skdrm 2: 




Nr 


Ikon 


Beskrivning 


1 




Delete (Radera) - Visor en undermeny ddr du kan 
radera den hdr bilden eller det hdr video-klippet, 
radera en hel ponoramcbildsekvens, radera alia 
bilder och videoklipp, formatera internminnet 
eller ett extra minneskort och angra radering av 
bilder. (Se Radera pa sidan 89.) 


2 




Remove Red Eyes (To bort rodo dgon) - 
Korrigerar den roda effekt som ibiand upptrdder i 
dgonen pa mdnniskor pa stillbilder. (Se Ta bort 
rodo ogon pa sidan 91 .) 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


3 




Image Advice - Gor en analys av bilden ddr 
problem med fokusering, exponering osv 
identifieras. Ger dven rekommendationer om hur 
liknande bilder kan forbdttras i framtiden. (Se 
Image Advice pa sidan 92.) 


4 




Image Info (Bildinfo) - Later dig se alia 
instdllningar som anvdndes ndr bilden 
fotograferades. (Se Bildinfo pa sidan 92.) 


5 




Record Audio (Spela in ljud) - Spelar in ett 
ijudklipp som ska hora till den hdr sHilbilden. (Se 
Spela in ljud pd sidan 94.) 


6 




Rotate (Rotera) - Roterar den visade stillbilden 
90 grader. (Se Rotera pa sidan 95.) 


7 


ca 


Preview Panorama (Fdrhandsgranska panorama) 

- Visar en sammanfogad bild med lag 
uppldsning av det valda panoramat. (Se 
Fortiandsgranska panorama pa sidan 95.) 


8 




EXIT (Avsluta) - Avslutar Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 


9 


5MP 


Visar den instdllning av Image Quality 
(Bildkvalitet) som anvdndes ndr bilden togs. 
Anges inte for videoklipp. (Se Bildkvalitet pa 
sidan 58.) 


lU 




Synligt om bilden har ett tillhorande Ijudklipp, 
med ljudklippets Idngd till vdnster om ikonen. 


11 


14 of 43 

(14av43) 


Visar bildens eller videoklippets nummer i 
forhallande till det totala antalet bilder och 
videoklipp i interminnet eller pa ett extra 
minneskort. 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


12 




Anger art bilden dr den andra bilden i en 
panoramabildsekvens som tagits med 
fotogroferingsldget Panorama. (Se Anvdnda 
panoramaldget pa sidan 49.) 


13 


H 3 


Anger aft bilden har markerats for aft 
skickas till tre destinationer med hjdip av HP 
Instant Share. (Se Kapitel 4: Anvanda HP 
Instant Shore pa sidan 97.) 


14 


^ 2 


Betyder att den hdr bilden har markerats for 
utskrift av 2 kopior. (Se Markera bilder for utskrift 
pd sidan 83.) 


15 


3/15/ 
2004 


Visar det datum dd bilden fotograferades eller 
videoklippet spelades in. 


16 


0:37 

■E? 


Synligt om det rdr sig om eft videoklipp, med 
videoklippets Idngd till vdnster om ikonen. 



Radera 

I Playback Menu (uppspelnings- 
menyn) (sidan 86) visas undermenyn 
Delete (Radera) ndr du vdljer Delete 
(Rodero). Undermenyn Delete 
(Radera) innehaller fdljande 
alternativ: 

• Cancel (Avbryt)— Atergar till 
Playback Menu (uppspelningsmenyn) uton att rodero 
bilden. 

• This Image (Den fidr bilden)— Roderor den bild eller det 
videoklipp som 

for ndrvarande visas. 
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OBS! Nar en bild fran mitten av en panoramasekvens rade- 
ras tas alia panoramamarkeringar bort, vilket innebdr att 
panoramasekvensen bryts. Dessa bilder betraktas nu som 
individuella stillbilder. Om du raderar en bild fran bbrjan 
eller slutet av en panoramasekvens och minst 2 bilder 
aterstar, bibehalls panoramasekvensen. 

• Entire Panorama Sequence (Hel panoramasekvens)— 
Raderar alia bilder som ingar i panoramasekvensen. 

• All Images (in Memory/on Card) (Alia bilder i minnet/pa 
kortet)— Raderar samtliga bilder och videoklipp fran 
antingen internminnet eller ett extra minneskort som dr 
installerat i kameran. 

• Format (Memory/Card) (Formatera minne/kort)— Raderar 
alia bilder, videoklipp och filer fran internminnet eller ett 
extra minneskort och formaterar ddrefter internminnet eller 
kortet. 

• Undelete Last (Angra senaste radering)— Aterstdller den 
senast raderade bilden. 

OBS! Du kan endast angra den senaste raderingen, inklusive 
hela panoramasekvensen Ndr du utfor en annan 
operation, t ex stdnger av kameran eller tar en annan 
bild, blir den radering du gjort permanent och bilden kan 
inte Idngre aterstdllas. 

Du kan inte heller angra en operation med Delete All 
Images (Radera alia bilder). 

Anvdnd knapparna for att markera ett alternativ och 

vdlj det sedan genom att trycka pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). 
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Ta bort roda dgon 

OBS! Detta menyalternativ ar endast tillgangligt for stillbilder 
som tagits med blixt. 

I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidon 86), nar du 
valjer Remove Red Eyes (Ta bort roda ogon), borjar kameran 

omedelbart bearbeta stillbilden for att ta bort roda ogon frfln 
personerna pa bilden. Borttagningsprocessen tar nagro 
sekunder. Nar bearbetningen dr klor visas den korrigerade 
bilden tillsammans med undermenyn Remove Red Eyes (Ta bort 
roda ogon) som innehSller tre alternativ: 

• Spara andringar— Sparar andringarna av de roda ogonen 
och atergar till Playback Menu (uppspelningsmenyn). 

• View Changes (Visa dndringar)— Visor bilden med grono 
fyrkonter kring de stallen dar korrigering ov roda ogon hor 
gjorts. Du kon zoomo in och ponorero runt bilden. Du 
atergar till menyn Remove Red Eyes (To bort roda ogon) 
genom att trycko pa knoppen Menu/OK (Meny/OK). 

• Cancel (Avbryt)— Aterg6r till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) utan spara korrigeringarno ov roda 
ogon. 
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Image Advice 

OBS! Detta menyalternativ dr inte tillgdngligt for videoklipp 
eller for bilder som kopierots till komeran. 

Ndr du vdljer Image Advice i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (sidan 86), kontrollerar kameran om det 
ar nagra problem med fokusering, exponering osv i bilden. 

Om det finns nagra problem visas en r 
analys pa kamerans bildskdrm. Ddr 
anges problemet, dess orsak och en 
rekommenderad losning for framtida 
bilder, som i exemplet pS bilden hdr 
intill. Om Image Advice hitter mer dn 
ett problem i bilden, visas de tva 
allvarligaste problemen, ett per kategori. 

Du avslutar Image Advice-skarmen genom att trycka p6 
Menu/OK (Meny/OK). 



FOCUS: This image may t>e out of 
fqcu5 i^at^ipodwg&^ot iJSHf. Hwas 
taketn in khv light with the Assh set \o 
Flash Off, causing a \onq e>;posiire. 
Long exposures often cause images 
to be biunry because it is hard lo hH>ld 
the camera sHill for more than 1^1^ of 



Bildinfo 

Ndr du vdljer Image Info (Bildinfo) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (sidan 86), visas skdrmen Image Info 
(Bildinfo). Dennc skdrm visar alia instdllningar som anvdndes 
ndr den bild eller det videoklipp som visas fotograferades. 

I fdljande tabell forklaras den information som visas for varje 
bild ndr du vdljer alternativet Image Info (Bildinfo). 
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OBS! Informationen pa de tre sista raderna langst ned i 
bildens hogra horn ar densamma som ges nar bilden 
visas med Playback Menu (uppspelningsmenyn). 



Nr 


Beskrivning 


1 


Icke standardinstdllninq av fotoqraferinqsldqe (Action 
(Rorelse), Landscape (Landskap), Portrait (Portratt), Beach/ 
Snov/ (Strand/sno), Sunset (Solnedgflng), Aperture Priority 
(Bldndorprioritet), Panorama, Document (Dokument), My 
Mode (Eget Idge)) 


2 


Icke standordlnstdllning ov blixt (Red-Eye (Roda dgon). 
Flash On (Blixt pa), Flash Off (Blixt av). Night (Natt)) och 
icke stondardinstdiining av fokus (Macro (Makro), Infinity 
(Odndlighet), Manual Focus (Manuell fokusering)) 


3 


Alia icke stondardinstdllningar i Capture Menu 
(insamiingsmenyn) 


4 


Instdllning ov F-tcl (bidndardppning), slutarhastighet och EV 
Compensation (Kompensation for exponering) 


5 


Instdllning ov ISO Speed (ISO-hastighet) 


6 


Visas endost ndr ett extra minneskort dr Installerat i komeran 


7 


Bildens filnamn i internminnet eller pa ett extra minneskort 


8 


Bildens filstoriek i internminnet eller pa ett extra minneskort 
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Spela in ljud 

OBS! Detta menyalternativ ar inte tillgdngligt for videoklipp. 

Sa hdr spelar du in ett Ijudklipp for en stillbild som inte redan 
har ett tillhorande Ijudklipp: 

1 I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 86) vdljer du 
Record Audio (Spela in ljud). Ljudinspelningen startar 
omedelbart ndr du vdljer detta alternativ. En mikrofonikon 
•§/ och ett rdkneverk for tid visas under inspelning. 

2 Du avbryter inspelningen genom att trycka pa Menu/OK 
(Meny/OK), annars fortsdtter ljudinspelningen tills 
kamerans minne dr fullt. Ndr inspelningen upphdr atergar 
skdrmbilden till Playback Menu (uppspelningsmenyn). 

OBS! Ijudklipp kan associeras med enskilda panoramabilder 
i en sekvens, men inte till den slutgiltiga sammanfogade 
panoramafilen. 

Om den bild som visas redan har ett Ijudklipp knutet till sig, 
visas istdllet undermenyn Record Audio (Spela in ljud) ndr du 
vdljer Record Audio (Spela in ljud). Undemenyn Record Audio 
(Spela in ljud) innehaller flera alternativ: 

• Keep Current Clip (Behfill nuvarande klipp)— Behaller det 
nuvarande ljudklippet och atergar till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 

• Record New Clip (Spela in nytt klipp)— Startar inspelning 
av ett nytt Ijudklipp som ersdtter det foregaende. 

• Delete Clip (Radera klipp)— Raderar det nuvarande 
ljudklippet och atergar till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 
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Rotera 



OBS! Detta menyalternativ dr inte tillgdngligt for videoklipp. 

Ndr du vdljer Rotate (Rotera) i Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (sidan 86), roteras den visade bilden 
automatiskt 90 grader medurs. Bilden visas sedan och sparas 
med den nya orienteringen. Du kan vdlja Rotate (Rotera) sd 
mdnga ganger det behovs for att bilden ska fd onskad 
orientering. 

Forhandsgranska panorama 

OBS! Detta menyalternativ dr endast tillgdngligt for bilder i ett 
panorama. 

Previev/ Panorama (Forhandsgranska panorama) visar en 
sammanfogad bild med Idg uppldsning av en 
panoramabildsekvens. 

1 Du kan gd till en av bilderna i en panoramasekvens med 
hjdlp av knapparna ^ ^. 

2 I Playback Menu (uppspelningsmenyn) (sidan 86) vdljer du 
Preview Panorama (Forhandsgranska panorama). 

Mitten av panoramasekvensen visas forst och den hogra 
och vdnstra sidan av sekvensen hamnar utanfdr skdrmens 
kanter. Du kan anvdnda knapparna ^ ^ for att bidddra till 
vdnster och hdger om bilden sd att du kan granska hela 
panoramasekvensen. Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) for 
att Idmna alternativet Previev/ Panorama (Forhandsgranska 
panorama) och dtergd till Playback Menu 
(uppspelningsmenyn). 
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Kapitel 4: 

Anvanda HP Instant 
Share 



Den hdr kameran har en spannande funktion som kallas HP 
Instant Share. Med den hdr funktionen ken du enkelt morkera 
stillbilder i kameran sfl att de sdnds outomatiskt till ett antal 
olika destinationer nasta gang du ansluter kameran till din 
dator. Exempelvis kan du markera bilder i kameran som 
outomatiskt ska skickas till vissa e-postodresser (inklusive 
distributionslistor), online-album och ondro online-tjdnster 
nasta gSng du ansluter kameran till datorn. 

OBS! Olika online-tjanster ar tillgangliga i olika regioner. 

Ndr du vdl har toglt stillbilder med kameran ar det en enkel 
match att anvdnda HP Instant Shore! 

1 Forbered HP Instant Share-menyn pa kameran enligt 
anvisningorno i nasta ovsnitt, som borjar pfl sidon 98. 

2 Anvdnd HP Instant Share-menyn for att markera bilder i 
kameran for specifiko HP Instant Shore-destinotioner. Ga 
forst till Anvanda HP Instant Share-menyn pa sidon 1 03 och 
sedan till Markera alia bilder for HP Instant Share- 
destinationer pd sidon 1 04 eller Markera individuella bilder 
for HP Instant Shore-destinotioner pd sidon 106. 

3 Anslut komeron till datorn och for over bilderno enligt 
onvisningarno i Fora over bilder till en dator pfl sidan 109. 
Ndr bilderna forts over till datorn sdnds de outomatiskt till 
respektive HP Instant Share-destinotioner. 
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OBS! Besok www.hp.com/go/instantshare cm du vill se hur 
HP Instant Share fungeror. 

Forbereda HP Instant Share- 
menyn pa kameran 

Innon du kan onvdnda HP Instant Share, maste du forbereda 
HP Instant Share-menyn pa kameran. I fbljande procedur 
forklarar vi hur man gbr. 

OBS! For att den hdr proceduren ska kunna slutforas pa en 
Windows-dator behover du en Internet-forbindelse. 
Macintosh-anvdndare a sin sida behover ingen Internet- 
forbindelse. 

OBS! Om du har ett minneskort (tillval) installerat i kameran, 
bor du se till att det inte dr last och att det finns ledigt 
utrymme pa det. 

1 Se till att HP Image Zone-programvaran dr installerad pa 
datorn (se sidan 19). 

2 Sla pa kameran och tryck sedan pa knappen HP Instant 
Shore |3 pa kamerans baksida. 

3 HP Instant Share-menyn visas pa bildskdrmen. Anvdnd 
knappen for att ga Idngst ned i listan i HP Instant 
Share-menyn, markera HP Instant Share Setup... 
(Konfiguration av HP Instant Share...) och tryck sedan 
pa knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Ndr du har valt HP Instant Share Setup... (Konfiguration av 
HP Instant Share...) ^^visas det ett meddelande pa 
bildskdrmen ddr du tillfragas om du vill ansluta kameran till 
datorn. 
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OBS! Om du kbr Windows XP pa datorn kommer det kanske, 
ndr du ansluter kameran till datorn i ndsta steg, att visas 
en dialogruta ddr du ombeds vdija vilket program som 
ska startas for denna atgdrd. Klicka pa Cancel (Avbryt) 
for att stdnga denna dialogruta. 

4 Anslut kameran till datorn med den sdrskilda USB-kabeIn 
for anslutning av kameran till en dator, eller via HP 
PhotoSmart R-series dockningsstation (tillval): 

• Anslut kameran till datorn 
med USB-kabeIn genom 
att koppla den storre av 
kabelns kontakter till 
datorn och den mindre till 
USB-uttaget bakom 
gummiluckan pa sidan av 
kameran. 

• Anslut kameran till datorn 
via en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval) genom att placera 
kameran i dockningsstationen och trycka pa knappen 
Save/Print (Spora/Skriv ut) po 

dockn ingsstationen. 

Ddrmed aktiveras installationsguiden for kamerans HP 
Instant Shore-meny pa datorn. Se Fdrberedo destinotioner 
pa en Windows-dotor pa sidan 100 eller Forbereda 
destinotioner pa en Macintosh pa sidan 101 for 
anvisningar gdllande datorn. 
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Forbereda destinationer pa en 
Windows-dator 

1 P6 bilden Valkommen klickar du p6 Starta. 

2 Bilden Konfigurera dina HP Instant Share-desHnationer 
visas. Alia HP Instant Share-destinationer som du redan har 
konfigurerat visas har. Klicka p6 Skapa om du vill lagga till 
en ny destination i din kameras HP Instant Shore-meny. 

3 Bilden for Internet-anslutning visas och du ombeds att 
ansluta dig till din Internet-leverantor. Anslut dig till Internet, 
om du inte redan dr online, och klicka pa Nasta. 

4 Logga in pa ditt skyddade HP Instant Share-konto: 

• Om det ar forsta gcingen du anvander HP Instant Share, 
visas bilden Engfingskonfiguration - Region och 
anvandningsvillkor. Vdlj din region. Ids och godkdnn 
anvandnings-villkoren och klicka pd Ndsto for att 
fortsdtta. Registrera dig ddrefter for ett skyddat HP Instant 
Share-konto genom att fdlja anvisningarna. 

• Om du har anvflnt HP Instant Share tidigare, loggar du 
in p6 ditt HP Instant Share-konto. 

Fortsdtt genom att klicka pa Nasta. 

5 Vdlj en HP Instant Share-tjdnst for din destination. Klicka pd 
Nasta och fdlj anvisningarna for att konfigurera den tjdnst 
som ska anvdndas ndr du vdljer den hdr destinationen. 

6 Ndr du dr klar med att konfigurera tjdnsten for den hdr 
destinationen kommer du tillbaka till bilden Konfigurera 
dina HP Instant Share-destinationer och namnet pfl din nya 
destination visas i listen over destinationer. 

OBS! Du kan konfigurera maximalt 34 HP Instant Share- 
destinationer (individuella e-postadresser eller 
distributionslistor) som kan listas i HP Instant Share-menyn 
pd kameran. 
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7 Klicka pS Skapa om du vill lagga till annu en destination 
(upprepa stag 2, 5 och 6 ovan) eller valj en destination och 
gor n6got av foljande: 

• Klicka p6 Redigera om du vill andra destinationen. 

• Klicka pa To bort om du vill radera destinationen. 

8 Ndr du dr klar med att Idgga till HP Instant Share- 
destinationer, klickar du pa Spara till kameran. De nya 
destinationerna sparas sedan i kamerans HP Instant Share- 
meny. Ndr datorn bekrdftar att de sparats pd kameran, kan 
du koppla bort kameran frdn datorn. 

Forbereda destinationer pa en 
Macintosh 

1 Pa bilden Andre Dela-menyn listas alia HP Instant Share- 
destinationer som du redan har konfigurerat. Klicka pd 
Lagg till om du vill Idgga till en ny destination i din kameras 
HP Instant Share-meny. 

2 Bilden Nytt menyalternativ visas. Ange ett namn for 
destinationen i fdltet Namn pd menyaliemativ och gor 
ndgot av foljande: 

• Vdlj Anvdnd lokolt e-postprogram om du vill skicka 
bilderna direkt till den eller de e-postadresser du 
specificerar nedtill pd den hdr bilden, utan att anvdnda 
HP Instant Share. 

• Vdlj Anvdnd e-post och tjdnster pS Instant Share om du 
vill skapa en HP Instant Share-destination. 

3 Klicka pd OK om du vill Idgga till den nya destinationen i 
kamerans HP Instant Share-meny. Du kommer tillbaka till 
bilden Andre Dela-menyn och namnet pa din nya 
destination visas i listan over destinationer. 
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OBS! Du kan konfigurera maximalt 34 HP Instant Share- 
desHnoHoner (individuella e-postadresser eller 
distributionslistor) som kan listas i HP Instant Share-menyn 
pS kameran. 

4 Klicka pa Ldgg till om du vill Idgga till annu en destination 
(upprepa steg 2 och 3) och gor nagot av foljande: 

• Klicka p6 Redigera om du vill andra destinationen. 

• Klicka pfi Ta bort om du vill radera destinationen. 

5 Ndr du ar klar med ott Idggo till destinationer klickcr du pa 
Uppdatera kamera. De nyc destlnationerna sparas sedan i 
kamerans HP Instant Shcre-meny. Ndr datorn bekrdftar att 
de sparats pd kameran, kan du koppla bort kameran frdn 
datorn. 
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Anvanda HP Instant Share- 
menyn 

Ndr du vdl har forberett HP Instant Share-menyn pa kameran 
(se sidan 98), kan du borja anvanda HP Instant Share-menyn. 
Ndr du trycker pa knappen HP Instant Share ^\ pa kameran, 
visas den senast tagna eller visade bilden pa kamerabild- 
skdrmen. Aven HP Instant Share-menyn visas till vdnster pa 
skdrmen. Fdljande tabell beskriver de olika alternativen i HP 
Instant Share-menyn sa som de visas i fdljande exempel pa 
bilden HP Instant Share. 




Nr 


Ikon 


Beskrivnlng 


1 


iS" 


Shore All images... (Delo alio bilder...) later dig 
fdrmedlo alio stillbilder i interminnet eller pa ett 
minneskort (tiilvol) till de voida destinotionerna. 


2 




Bockmorkeringen anger att destinationen har volts 
for den bild som visos for tillfdilet. (Du kan vdljo flero 
destinotioner for sommo bild.) 


3 


*IZI 


E-postdestinotioner som stdllts in i det hdr exemplet 
pd en HP Instant Share-meny. 
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Nr 


Ikon 


Beskrivning 


4 


@ 


En webbdestination som konfigurerats. Andra typer 
av destinationer kan ha andra ikoner. 


5 




HP Instant Share Setup... (Konfigurera HP Instant 
Share...) later dig lagga till fler e-post- och andra HP 
Instant Share-destinationer till HP Instant Share- 
menyn. (Se Forbereda HP Instant Share-menyn pa 
kameran pa sidan 98.) 



Markera alia bllder for 
HP Instant Share-destinationer 

Sa hdr markerar du HP Instant Share-destinationer for alia 
stillbilder i internminnet eller pa ett datakort (tillval): 

1 Sla pa kameran och tryck pa HP Instant Share r-Tj - 
knappen. 

2 Anvdnd knappen for att 
markera [S' Shore All Images 
(Dele olio bilder). 

3 Tryck sedan pa knappen Menu/ 
OK (Meny/OK)f6r att visa 
undermenyn Shore All Images 
(Deio alio bilder). 

OBS! Om du dnnu inte har konfigurerat nagra destinationer 
for HP Instant Shore, visas ett meddelande som erbjuder 
dig hjdlp med att konfigurera dina destinationer. 
Konfigurera dina HP Instont Shore-destinationer genom 
att foljo anvisningorno. 
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Deselect all images for (his 
destination. 



Anvdnd knapparna for 
att ga till och markera bnskad 
destination i undermenyn Share 
All Images (Dela alia bilder) och 
tryck pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK). Ikonen Share All 
Images (Dela alia bilder) ^ 
visas bredvid den markerade destinationen och en V visas 
ovanfor destinationen. Du avmarkerar destinationen genom 
att trycka en gang till pa Menu/OK (Meny/OK). 
Upprepa steg 4 om du vill markera ytterligare HP Instant 
Share-destinationer for alia bilder i internminnet eller pa ett 
datakort (tillval). 

Ndr du dr klar med att markera alia HP Instant Share - 
destinationer for dina bilder vdljer du pa *ID EXIT 
(AVSLUTA) for att aterga till HP Instant Share-menyn. 
Tryck pa HP Instant Share j^-knappen igen for att Idmna 
HP Instant Share-menyn. 

Anslut kameran till datorn och for over bilderna enligt 
anvisningarna i Fora over bilder till en dator pa sidan 109. 
Ndr bilderna forts over till datorn sdnds de automatiskt till 
HP Instant Share-destinationerna. Den som anvdnder en 
Macintosh maste Idgga till adressinformation for sina HP 
Instant Share-destinationer innan de kan skicka nagra 
bilder eller meddelanden. 
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Markera individuella bilder for 
HP Instant Share-destinationer 



OBS! Du kan markera varje stillbild for valfritt antal 

HP Instant Share-destinationer. Det gar emellertid inte att 
markera videoklipp for vilka HP Instant Share- 
destinationer som heist, och bilder i en panoramasekvens 
som markerats for HP Instant Share-destinationer skickas 
som individuella bilder. 

1 Sla pa kameran och tryck pa HP Instant Share fs^ - 
knappen. 

2 Anvdnd knapparna for att bidddra from till den 
destination i HP Instant Share-menyn som du vill markera, 
till exempel en e-postdestination. 

3 Anvdnd knapparna ^ ^ for att bidddra fram till en stillbild 
som du vill vdlja den hdr HP Instant Share-destinationen for. 

4 Tryck pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att vdlja 
destinationen. Da visas en s/ over destinationen i HP 
Instant Share-menyn. Du avmarkerar destinationen genom 
att trycka en gang till pa Menu/OK (Meny/OK). 

5 Upprepa steg 3 och 4 om du vill vdlja andra HP Instant 
Share-destinationer for den hdr bilden. 

6 Bidddra till andra bilder genom att anvdnda knapparna 

4 K och upprepa steg 3 till 5 for att vdlja HP Instant Share - 
destinationer for var och en av de andra bilderna. Du kan 
ocksa anvdnda knapparna ^ ^ for att bidddra till andra 
bilder och granska deras destinationer. 

7 Ndr du dr klar med att vdlja HP Instant Share-destinationer 
for dina bilder trycker du pa HP Instant Share rs7| -knappen 
igen for att Idmna HP Instant Share-menyn. 
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8 Anslut kameran till datorn och for over bilderna enligt 
anvisningarna i Fora over bilder till en dator p6 sidan 109. 
Nor bilderna forts over till datorn sands de automatiskt till 
respektive HP Instant Shore-destinationer. Den som 
anvander en Macintosh maste Idgga till adressinformation 
for sina HP Instant Share-destinationer innan de kan skicka 
nagra bilder eller meddelonden. 

Hur HP Instant Share 
skickar bilder via e-post 

Metoden for att skicka bilder med e-post via HP Instant Share 
ar ungefar densamma pfl Windows- och Macintosh-datorer. 

Bilderna skickas inte som e-postbilagor. Del dr istdllet ett 
meddelande som skickas till varje e-postadress som du valt i 
HP Instant Share-menyn. Meddelandet innehSller miniatyrer av 
de bilder du volt for den cdressen somt en Idnk till en 
webbsido ddr mottagaren kan titto pa bilderna. Fran den 
webbsidon kan mottagaren gora sddant som att skicka svar till 
dig, skriva ut bilderna, spara bilderna pa sin dator, 
vidarebefordra bilderna med mera. Delta gor del enkelt for 
mottagarna att anvdnda olika e-postprogram for att se 
bilderna utan att behdva handskas med e-postbilagor. 

I Windows dr processen med att e-posta bilder via HP Instant 
Shore helautomatisk: ndr du markerat dina destinationer 
skickas meddelandena till de olika mottagarna och bilderna 
Idggs ut pa webbsidon nar du overfor bilderna fr6n kameran 
till datorn. 



Kapitel 4: Anvdnda HP Instant Shore 



107 



Pa en Macintosh dr processen med att e-posto bilder inte 
automatisk. Ndr bilder som markerats for HP Instant Share- 
destinationer overfors till din Macintosh, visas de i HP Instant 
Share-programmet. Sedan dr det bara att folja anvisningarna 
i HP Instant Share-programmet for att skicka dina 
meddelanden och Idgga ut bilderna pS webbsidan. 
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Kapitel 5: 

Overfora och skriva ut 
bilder 

Fora over bilder till en dator 

OBS! Du kan dven anvdnda en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval) for den hdr uppgiften. For 
anvisningar, se anvandarhandboken for 
dockningsstationen. 

1 Verifiera foljande: 

• HP Image Zone-programvaran ska vara installerad pa 
datorn (se Installero programvaran pa sidan 19). Om du 
vill overfora bilder till en dator som inte har HP Image 
Zone installerat, se Anvando komeran utan att instollera 
HP Image Zone-programvaran pd sidan 1 25. 

• Om du anvander en Macintosh dr 

USB Configuration (USB-konfiguration) pa kameran 
instdllt pa Disk Drive (Diskenhet) i menyn Setup 
(Konfigurotion) (se USB-konfiguration pd sidan 1 19). 

• Om bilder i kameran markeras for utskrift eller for HP 
Instant Share-destinationer, ska du kontrollera att datorn 
dr ansluten till en skrivare och/eller internet. 

2 Stdng av kameran. 
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3 Din kamera levererades med 
en sarskild USB-kabel for 
anslutning till en dator. 
Anslut den storre kontakten 
pa USB-kabeIn till datorn. 

4 Oppna gummiluckan pa 
sidan av kameran och anslut 
den mindre kontakten pa 
USB-kabeIn till komerans 
USB-uttag. 

OBS! Om du kor Windows XP pa datorn kommer det, nar du 
slar pa kameran i nasta steg, att visas en dialogruta ddr 
du ombeds vdija vilket program som ska stortas for denna 
dtgdrd. Klicka pa Cancel (Avbryt) for att stanga denna 
dialogruta. 

5 Sla pa kameran. Programmet HP Bildoverforing kommer att 
startas pa datorn. Om du har stdllt in att programmet 
automatiskt ska overforo bilderna i kameran, kommer 
bilderna automatiskt att foras over till datorn. I annat fall ska 
du p6 bilden Valkommen klicka p6 Starto overforing. 
Bilderna fors over till datorn och om det sedan finns nagra 
stillbilder som tidigare markerats for utskrift (sidan 83) eller 
for att skickas till HP Instant Share-destinationer (sidan 97), 
startar dessa atgarder. 

OBS! Om de bilder som fors over till datorn inkluderar 
panoramasekvenser (se Anvdnda panoromaldget pd 
sidan 49), startar programmet ArcSoft Panorama Maker 
automatiskt. Fdlj anvisningarna pd skdrmen for att foga 
samman bilderna i panoramasekvensen till en enda 
panoramabild pd datorn. 
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6 Ndr overforingsbilden pa datorn visar meddelandet Slutfort 
eller Overforingen klar kan du koppla bort kameran fran 
datorn. 

Skriva ut panoramabilder 

Nar en serie bilder som ar markerade som en 
panoramasekvens overfors till datorn med HP Bildoverforing, 
fogor progrommet ArcSoft Panorama Maker, som installerades 
pfl datorn tillsammans med HP Image Zone- prog ramva ran, 
automatiskt samman bilderna till en enda panoramabild. Den 
hdr panoramabilden kan sedan skrivas ut fran Panorama 
Maker eller fr6n HP Image Zone. 

Skriva ut panoramabilder fran 
Panorama Maker 

S6 har skriver du ut ett panorama frfln Panorama Maker: 

1 Starta ArcSoft Panorama Maker-programmet, som ar 
installerat pa datorn. 

2 Klicka pa Open (Oppna) och bidddra igenom 
panoramabildfilen pd datorns hdrddisk. 

OBS! Namnet pd panoramabildfilen dr detsamma som 

namnet pd den sista bilden i panoramasekvensen, med ett 
"-P" efter filnamnet. 

3 Klicka pd Print (Skriv ut), vdlj en skrivare och ange i vilket 
format du vill skriva ut bilden. 
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Skriva ut panoramabilder fran 
HP Image Zone 

Sa hdr skriver du ut ett panorama fran HP Image Zone: 

1 Starta programme! HP Image Zone pa din dator. 

2 Pa fliken My Images (MIna bilder] valjer du 
panoramabilden och gor nagot av foljande: 

• Valj Print (Skriv ut) och ddrefter Quick Prints 
(Snabbutskrifter). Klicka pa Fit To Page (Anpassa till 
sidan) och klicka sedan pa Print (Skriv ut). 

• Vdlj Print (Skriv ut) och ddrefter Photo Prints 
(Fotoutskrifter). I sektionen Advanced (Avancerot) 
specificerar du de mdtt for Custom Size (Anpassad 
storiek) som ger dnskat resultat (bekrdfta genom att 
anvanda knappen Preview (Forhandsgranskning) och 
klicka pd Print (Skriv ut). 

• Vdlj fliken Edit (Redigera), vdlj Print (Skriv ut) och 
markera ddrefter Current Image (Aktuell bild). Klicka pd 
Fit To Page (Anposso till sidan) och klicka sedan pd Print 
(Skriv ut). 

Skriva ut direkt fran kameran 

OBS! Du kan dven anvdnda en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation (tillval) for den hdr uppgiften. For 
anvisningar, se anvdndarhandboken for 
dockningsstationen. 

Du kan ansluta kameran direkt till valfri HP Photosmart-skrivare 
eller PictBridge-kompatibel skrivare for att skriva ut dina bilder. 
Du kan antingen skriva utsamtliga bilder i kameran, eller bara 
de bilder som du markerat med hjdlp av knappen Skriv ut ^ 
pd kameran (se Markera bilder for utskrift pd sidan 83). 
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OBS! Det gar bara att skriva ut stillbilder, inte videoklipp. 
Dessutom kan du skriva ut bilderna i en panoramasekvens 
individuellt direkt fr6n kameran, men du kan inte skriva ut 
helc ponoramat fran kameran. Om du vill veto hur du 
skriver ut ett panorama, se Skriva ut panoramabilder pa 
sidan 111. 

1 Kontrollera att skrivaren dr paslagen. Det ska inte blinka 
nagra lampor pa skrivaren eller visas nagra 
ielmeddelanden om skrivaren. Ladda papper i skrivaren om 
det behovs. 

2 Anslut kameran till skrivaren. 

• Om du skriver ut direkt till 
en HP-skrIvare som inte 
visar PictBridge-logotypen 
(se nedan), ska du 
anvdnda den speciella 
USB-kabeIn for att ansluta 
kameran direkt till HP- 
skrivaren. Anslut den 
kvadratiska kontakten pS 
USB-kabeIn till HP-skrivaren 

• Om du ansluter kameran till en skrivare som 
visar PictBridge-logotypen (se till hdger), 
frdn HP eller ndgon annan tlllverkare, ska du 
istdllet anvdnda den USB-kabel som 
medfoljde kameran for att ansluta kameran till datorn. 
Anslut den storre kontakten pa USB-kabeIn till den 
PictBridge-kompatibIa datorn. 

OBS! HP ger inte support for skrivare frfln andra tillverkare. 
Om du Inte lyckas skriva ut pfl skrivaren ska du vdnda dig 
till skrivartillverkaren. 




PktBridge 
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1 Pnnt Setup 1 


















lo edit prinl setectiorvs. 
Press OK to begin printing. 


IS 



3 Oppna gummiluckan pa sidan av kameran och anslut den 
mindre kontakten pa USB-kabeIn till kamerans USB-uttag. 

4 Ndr kameran dr ansluten till 
skrivaren visas menyn Print Setup 
(Skrivarinstallning) pa kameran. 
Om du redan markerat bllder for 
utskrift med knappen Utskrift ^ 
pa kameran, visas antalet 
markerade bllder. I annat fall 
visas Images: ALL (Bilder: ALLA). Om du vlli markera, eller 
dndra markerlngen av, bllder for utskrift, trycker du pa 
knappen Skriv ut, bidddrar Igenom bllderna med hjdlp av 
knapparna ^ ^ och anvdnder sedan knapparna ^ 

for att stdlla In hur manga koplor du vlll ha av varje blld. 
Ndr du dr ndjd med ditt vol trycker du pa knappen Skriv ut 
^ for att aterga till menyn Print Setup (Skrivarinstallning). 

5 Om alia instdllnlngar i menyn Print Setup 
(Skrivarinstallning) ser riktlga ut trycker du pa Menu/OK 
(Meny/OK) pa kameran for att starta utskriften. Annars kan 
du dndra Instdllnlngarna I menyn Print Setup 
(Skrivarinstallning) med hjdlp av plltangenterna pa 
kameran och sedan fdlja anvlsnlngarna pa skdrmen for att 
starta utskriften. 

OBS! I det nedre hdgra hornet av bllden Print Setup 

(Skrivarinstallning) finns en fdrhandsblld av den sidlayout 
som kommer att anvdndas for att skriva ut bllder. Denna 
layout uppdateras ndr du dndrar Instdllnlngarna for Print 
Size (Utskriftsstoriek) och Paper Size (Poppersformat). 
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Kapitel 6: 
Anvanda 

konfigurationsmenyn 



I Setup Menu (konfigurationsmenyn) kan du andra ett antal 
kameralnstallnlngar, som t ex kameraljud, datum och tid samt 
konfiguration av USB- eller TV-anslutning. 

1 Om du vill visa Setup Menu (konfigurationsmenyn), borjar 
du med att visa vilken annan meny som hielst (se 
Kameramenyer pa sidan 28) och anvdnd ddrefter ^ ^ for 
att ga till menyfliken for Setup Menu (konfigurationsmenyn) 



Bildl: Bild2: 




2 Anvdnd knapparna for att bidddra igenom 
menyalternativen i Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

3 Tryck antingen pa knappen Menu/OK (Meny/OK) for att 
vdlja ett markerat alternativ och visa dess undermeny, eller 
anvdnd ^ ^ for att dndra instdllningen for det markerade 
alternativet utan att behdva ga till dess undermeny. 

4 Inom en undermeny ska du anvdnda knapparna 

och ddrefter knappen Menu/OK (Meny/OK) for att dndra 
instdllningen for alternativet i Setup Menu 
(konf igu rationsmenyn) . 
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5 Du avslutar Setup Menu (konfigurationsmenyn) genom att 
markera alternativet EXIT (AVSLUTA) och trycka pa 
knappen Menu/OK (Meny/OK). 

Ljusstyrka pa skarmen 

Med den hdr instdllningen justerar du bildskdrmens ljusstyrka 
efter visningsforhallandena. Du kan anvdnda instdllningen for 
att oka Ijusstyrkan vid daliga Ijusfdrhallanden, eller minska 
ljusstyrkan for att spara pa batteriet. 

1 I Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 1 1 5) vdljer du 
Display Brightness (Ljusstyrka pa skdrmen). 



2 I undermenyn Display Brightness 
(Ljusstyrka pa skarmen) markerar 
du dnskad Ijusstyrkeniva. Den 
nya instdllningen tilldmpas pa 
bilden for Live View 
(Direktvisning) bakom menyn sa 
du kan se vilken effekt varie 




instdllning har pa ljusstyrkan. 
3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Kameraljud 

Kameraljud dr de ljud som hdrs fran kameran ndr du slar pa 
den, trycker pa en knapp eller kndpper en bild. Kameraljud dr 
inte de ljud som spelas in med bilder eller videoklipp. 

Standardinstdllningen for Camera Sounds (Kameraljud) dr 
High (Hogt). 
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r'E) Camera Sounds 










Set! ttB wliime tew 
made wtten buttons 





1 I Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 1 1 5) valjer du 
Camera Sounds (Kameraljud). 

2 I undermenyn Camera Sounds 
(Kameraljud) markerar du den 
ljudnivfl du onskar. 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 
for att spara instdllningen och 
aterga till Setup Menu 
(konf igu rationsmenyn) . 

Den nya installningen galler tills du andrar den igen, aven nar 
du stanger av kameran. 

Fokuseringslampan 

Under forhallanden med svagt omgivande ljus anvdnder kame- 
ran den roda fokuseringslampan pa kamerans framsida som en 
hjdlp vid instdllning av fokus. Med den hdr instdllningen kan du 
stdnga av fokuseringslampan (om du t ex inte vill att den ska 
stdra motivet for bilden). 

Standardinstdllningen for Focus Assist Light 
(Fokuseringslompa) dr Auto. 

1 I Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (sidan 1 1 5) vdljer du 
Focus Assist Light 
(Fokuseringslampa). 

2 I undermenyn Focus Assist Light 
(Fokuseringslampa) markerar du 
Auto eller Off (Av). 

3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

OBS! HP rekommenderar att du Idter instdllningen vara Auto, 
eftersom kameran hindras frdn att stdlla in korrekt fokus 
vid svagt ljus om du stdnger av den. 




Red light or frort of camera will turn 
on in lew light to improve focus. 



Kapitel 6: Anvdnda konfigurationsmenyn 



117 



Den nya installningen galler tills du andrar den igen, aven nar 
du stdnger av kameran. 

Direktvisning vid paslagning av 
kameran 

Med den hdr installningen kan du fa kameran att automatiskt 
visa laget Live View (Direktvisning) varje gang du slar pa den, 
eller alltid ha bildskdrmen avstdngd ndr du sidr pd den. 

OBS! Genom att stdlla in Live View at Power On (Direktvis- 
ning vid pdslagning) pd Off (Av) kan du spara pd 
batteriet. 



Imiage Display will show Live View 



1 I Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (sidan 1 1 5) vdljer du 
Live View Setup (Konfiguration 
av direktvisning). 

2 I undermenyn Live View at 
Power On (Direktvisning vid 
pdslagning) markerar du Live 
View On (Direktvisning p6) eller Live View Off 
(Direktvisning av). 

3 Tryck pd Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och dtergd till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Datum och tid 

Hdr kan du stdlla in datum och klockslag sdvdl som datum/ 
tidsformat for kameran. Det hdr gor du vanligen ndr kameran 
konfigureras for forsta gdngen, men du kan behove dndra 
datum- och tidsinstdllningen ndr du reser till andra tidszoner, 
eller om datum eller klockslag dr felaktiga. 
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OBS! Det valda formatet for datum/klockslag anvdnds for att 
visa datuminformation i Idget Playback (Uppspelning). 
Dessutom dr det det format som vdljs i den hdr instdllnin- 
gen som anvdnds for datum- och tidsstdmpelfunktionen 
(se Datum- och tidsstdmpel pa sidan 76). 

1 I Setup Menu (konfigurotionsmenyn) (sidan 1 1 5) vdljer du 
Dote & Time (Datum och tid). 

2 1 undermenyn Date & Time 
(Datum och tid) justerar du vdrdet Ri 
for det markerade alternativet 
med hjdlp av knapparna ^ 

3 Tryck pa O for att ga vidare till 
de dvriga fdlten. 

4 Upprepa steg 2 och 3 tills rdtt 
datum/tidsformat, datum och klockslag dr instdllda. 

5 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Setup Menu (konfigurotionsmenyn). 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 



■Jliia. n <JJ yi 
11 



USB-konfiguration 



Den hdr instdllningen avgor hur kameran ska kdnnas igen ndr 
den ansluts till en dator. 



1 I Setup Menu (konfigurotions- 
menyn) (sidan 1 15) vdljer du USB, 

2 I undermenyn USB Configuration 
(USB-konfiguration) markerar du 
ett av fdljande tva alternativ: 

• Digital Camera (Digitalkamera)— 
Gor att datorn kdnner igen 
kameran som en digitalkamera med hjdlp av 



✓ Digital Camera 



Camera appears as an imagirig 
device when Kmneclad to a 
computer, (usw PTP) 
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standardprotokollet PTP (Picture Transfer Protocol). Detto or 
kamerans standardinstdllning, 

• Disk Drive (Diskenhet)— Gor att datorn kdnner igen kameran 
som en diskenhet som anvdnder standarden MSDC (Mass 
Storage Device Class). Anvdnd den hdr instdllningen om du vill 
overfdro bilder till en dator som inte har HP Image Zone 
installerot (se Fdra over bilder till en dator utan HP Image Zone- 
programvaron pa sidan 126). 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och Sterg6 till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya installningen galler tills du andnsr den igen, aven nar 
du stanger av kameran. 

TV-konfiguration 

Med det har alternativet kan du stdlio in formatet pa 
videosignalen for visning av kamerabilder pa en TV-apparat 
som dr ansluten till kameran via en HP PhotoSmart R-series 
dockningsstation for kamera (tillval). 

Standardinstdllningen for TV Configuration (TV-konfiguration) 
beror pS vilket sprSk du valde nar du startade kameran for 
forsta gangen. 

1 I Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (sidan 1 15) vdljer du TV 
Configuration (TV-konfiguration). 

2 I undermenyn TV Configuration 
(TV-konfiguration) ska du markera 
ett av foljande alternativ: 

• NTSC— Format som frdmst 
anvdnds i Nordamerika och Japan 

• PAL— Format som framst anvdnds i Europa 




Nqjtli Americgn television standard 
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3 Tryck pfl Menu/OK (Meny/OK) for att spara instdllningen 
och aterga till Setup Menu (konfigurationsmenyn). 

Den nya instdllningen galler tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Om du vill ha mer information om hur man ansluter kameran 
till en TV kan du ga till anvdndarhandboken for the HP 
PhotoSmart R-series kameradockningsstation. 

Sprak 

Med den hdr instdllningen stdller du in vilket sprdk som ska 
anvdndas i kameragrdnssnittet, dvs i menyer och annat. 

1 I Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (sidan 1 1 5) vdljer du 

2 I undermenyn Language (Sprdk) li rrai.-^i 
markerar du det sprdk du vill ^^Ms^^^^ 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) 

for att spara instdllningen och dtergd till Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) . 

Den nya instdllningen gdller tills du dndrar den igen, dven ndr 
du stdnger av kameran. 

Flytta bilder till minneskortet 

Alternativet Move Images to Card (Flytta bilder till kort) visas i 
Setup Menu (konfigurationsmenyn) om ett minneskort (tillval) 
dr installerat i kameran och internminnet innehdiler minst en 
bild. 
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Om du i Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 1 1 5) trycker 
pa Menu/OK (Meny/OK) nar alternativet Move Images to Card 
(Flytta bilder till kort) ar markerat och det finns utrymme pS 
minneskortet, visas en bekraftelsebild som informerar om att det 
finns tillrdckligt med plats for att flytta alia interna filer till min- 
neskortet. Om bora vissa av bilderna passar visas en bekraftel- 
sebild som talar om hur mango bilder i internminnet som kan 
flytlas till minneskortet. Om inga bilder kan flyttas till minnes- 
kortet, visas meddelandet CARD FULL (KORTET FULLT). 

Under tiden som bilderna flyttas visas en statusindikator. Alia 
bilder som lyckas flyttas till minneskortet raderas sedan fran 
kamerans internminne. Sa fort flytten ar klar visas flter Setup 
Menu (konfigurationsmenyn). 

o 

Aterstall mstallningar 

Med det har alternativet kan du aterstalla kamerans 
fabriksinstallningar. 

1 I Setup Menu (konfigurationsmenyn) (sidan 1 1 5) valjer du 
Reset Settings... (Aterstdll instdllningar...). 

2 I undermenyn Reset All Settings? (Aterstall alia 
instaiiningor?) ska du markera ett av foljande alternativ: 

• Cancel (Avbryt) — Avslutar menyn utan att 6terstalla 
nagra instdllningar. 

• Yes (Jo) — Aterstdller alia kamerainstdllningar till sina 
standardvdrden i Capture Menu (insamlingsmenyn) och 
Setup Menu (konfigurationsmenyn) (utom Date & Time 
(Datum och tid), Language (Sprak), TV Configuration 
(TV-konfiguration) och USB Configuration (USB- 
konfiguration). 

3 Tryck pa Menu/OK (Meny/OK) for att aterstalla 
instdllningen och aterga till Setup Menu 
(konfigurationsmenyn). 
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Kapitel 7: 

Felsdkning och support 



Det hdr kapitlet innehaller information om foljande dmnen: 

• Aterstdllning av kameran (sidan 124) 

• Anvanda kameran utan att installera HP Image Zone- 
programvaran (sidan 1 25) 

• Mojliga problem, orsaker och losningar (sidan 130) 

• Felmeddelanden pa kameran (sidan 141) 

• Felmeddelanden pa datorn (sidan 1 50) 

• Diagnostiska sjalvtester pS kameran (sidan 1 53) 

• Att fa fijalp frfin HP (sidan 1 53) 
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Aterstallning av kameran 

Om kameran inte reagerar ndr du trycker pa knapparna kan 
du prova med att aterstdlla kameran med foljande metod: 

1 Hall kameran upp och ned med baksidan mot dig och 
oppna luckan till batteri/minneskortsfacket p6 undersidan 
av kameran. 

2 Ta ut batteriet fran kameran och kontrollera att inte 
HP vaxelstromsadapter ar ansluten till kameran. 

3 Aterstallningsomkopplaren 
sitter i det lillo halet 
ovanfor batterifacket (se 
illustrationen). Tryck in 
anden av ett utratat gem i 
aterstallningsomkopp- 
laren tills du tryckt in 
knappen, lot den vara 
intryckt i cirka tre 
sekunder och ta sedan 
bort gemet. Kameran 
aterstalls. 

4 Satt tillbaka batteriet och stdng luckan till batteri/ 
minneskortslacket. Nu kan du anvanda kameran igen. 
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Anvanda kameran utan att 
installera HP Image Zone- 
prog ram varan 

Om du av nagon aniedning inte vill, eller kan, installera HP 
Image Zone-programvaran pa datorn (som t ex att det inte 
finns tillrdckllgt med RAM I datorn, eller att datorns 
operativsystem Inte stbds av programvaran), kan du dnda 
anvdnda kameran for att ta bilder och spela in videoklipp. 
Ndgra av de funktioner som du kan utfora med kameran 
kommer emellertid att pSverkas. 

• Funktionen HP Instant Share dr beroende av HP Image 

Zone-programvaran, sd om denna programvara inte dr 
installerad pd datorn, kan du inte anvdnda HP Instant Share 
pd kameran. 

• Kamerans fotograferingsldge Panorama anvdnder 
komponenten ArcSoft Panorama Maker i HP Image Zone- 
programvaran for att automatiskt foga samman bilder i 
datorn. Om HP Image Zone inte dr installerat pd datorn 
kommer bilder som tagits i Panorama-ldge inte automatiskt 
att fogas samman till ett panorama ndr du overfor bilderna 
till datorn. Du kan emellertid fortfarande anvdnda 
Panorama-ldget for att fotografera bildsekvenser som du 
senare kan sdtta ihop till en panoramabild. Du behover 
bara anvdnda ndgon annan typ av bildsammanfognings- 
program for att skapa panoramat pd datorn. 

• Bilder som du markerat for utskrift med hjdlp av knappen 
Print (Skriv ut) pd kameran skrrvs inte ut automatiskt ndr 
kameran ansluts till datorn. Denna funktion kommer dock 
fortfarande att fungera under fdljande omstdndigheter: 

• Nar du ansluter kameran direkt till en skrivare. 
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• Om skrivaren har en kortplats for minneskort och du anvander 
ett sadant kort i kameran, kan du helt enkelt ta ut minneskortet 
ur kameran och sdtta i det pd kortplatsen i skrivaren. 
• Sattet att overfora bilder och videoklipp fran kamera till 

datorn blir annorlunda, eftersom det normalt dr HP Image 

Zone-programvaran som skoter den uppgiften. I foljande 

avsnitt fflr du narmare information. 

Fora over bilder till en dator utan HP 
Image Zone-programvaran 

Om du inte vill, eller kan, installera HP Image Zone pa datorn, 
finns det tva sdtt att overfora bilder fran kameran till datorn: 
med hjdlp ov en minneskortsldsare, eller genom att konfigurera 
kameran som en diskenhet. 

Anviinda en minneskortslasare 

Om du anvdnder ett minneskort i kameran kan du helt enkelt ta 
ut det ur kameran och placera det i en minneskortsldsare (kops 
separat). Minneskortsldsaren fungerar precis som en diskett- 
eller CD-ROM-enhet. Dessutom finns det vissa datorer och HP 
Photosmart-skrivare som her inbyggda 
minneskortsldsarplatser, som du kan anvdnda precis som en 
vanlig minneskortsldsare for att spara bilder pd datorn. 

Fora over bilder till en Windows-dator 

1 Ta ut minneskortet ur kameran och sdtt i det i 
minneskortsldsaren (eller pd minneskortsplatsen i datorn 
eller skrivaren). 

2 Hogerkllcko pd Ikonen Den hdr datorn pd skrivbordet och 
vdlj Utforska i menyn. 
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3 Da visas en bild med en lista over diskenheter under Den 
hdr datorn. Minneskortet visas som en diskenhet kallad 
Uttagbar disk (eller n6got liknande). Klicka p6 +-tecknet till 
vdnster om Uttagbar disk. 

4 Tva kataloger (mappar) visas under Uttagbar disk. Klicka 
pfl +-tecknet bredvid mappen DCIM sa att en underkatalog 
visas. Ndr du klickar pa denna underkatalog under DCIM, 
ska en lista over dina bilder visas till hoger i Utforskaren. 

5 Markera alia bilderna (i menyn Redigera klickar du pa 
Markera allt) och kopiera dem sedan (i menyn Redigera 
klickar du pa Kopiera). 

6 Klicka pa Lokal disk under Den har datorn. Du arbetar nu 
pa datorns harddisk. 

7 Skapa en ny mapp under Lokal disk (ga till menyn Arkiv och 
klicka pa Nytt och klicka ddrefter pa Mapp. En mapp vid 
namn Ny mapp dyker upp pa hogra sidan av Utforskaren). 
Nar texten for den nya mappen ar markerad, kan du skriva 
ett nytt namn (t ex Foton). Om du senare vill andra mappens 
namn hogerklickar du helt enkelt pa namnet, vdljer Byt 
namn i den meny som visas och skriver in det nya namnet. 

8 Klicka pd den nya mapp du just skapat och gfl sedan till 
menyn Redigera och klicka pd Klistra in. 

9 Bilderna som du kopierade i steg 5 ska nu klistras in i den 
hdr nya mappen pS datorns hdrddisk. Du kan kontrollera 
om bilderna har forts over som de ska fr6n minneskortet 
genom att klicka pd den nya mappen. Du ska se samma 
lista med filer i den mapp som du sag ndr du tittade pa dem 
p6 minneskortet (steg 4). 

lONdr du har verifierat att bilderna forts over frdn 

minneskortet till datorn ska du sdtta tillbaka kortet i kameran 
och formatera kortet (under alternativet Delete (Radera) i 
menyn Playback (Uppspelning) pa kameran). 
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Fora over bilder till en Macintosh 



1 Ta ut minneskortet ur kameran och satt i det i 
minneskortsldsaren (eller pa minneskortsplatsen i datorn 
eller skrivaren). 

2 Beroende pa vilken konfiguration och/eller version du har 
av operativsystemet Mac OS X, startar antingen ett program 
som heter Bildinsamling eller ett som heter iPhoto 
automatiskt och vagleder dig genom proceduren med att 
overforo bilder och videoklipp fran kameran till datorn. 

• Om programmet Bildinsamling startar ska du klicka pa 
nagon av knapparna Download Some (Ladda ned visso) 
eller Download All (Ladda ned alia) for att fora over 
bllderna till datorn. Som standard Idggs bllderna I 
mappen Pictures (Bilder) eller Movies (Filmer) (beroende 
p6 vilken typ av fil det ror sig om). 

• Om programmet IPhoto startar ska du klicka pa knappen 
Import (Importera) for att overforo bilderna till datorn. 
Bilderna lagras i sjdiva iPhoto-programmet, s6 om du vill 
komma St dem senare behover du bara starto iPhoto. 

• Om inget program startar automatiskt ska du leta pd 
skrivbordet efter en diskenhetsikon som representerar 
minneskortet och sedan kopiera bilderna ddrifrdn till din 
lokala hdrddisk. Om du vill veto mer om hur du kopierar 
filer kan du gd till Mac-hjdipen, dvs det hjdipsystem som 
finns pd datorn. 
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Konfigurera kameran som en diskenhet 

Med den hdr metoden stdller du in att kameran ska fungera 
som en diskenhet ndr den ansluts till datorn. 

1 Stall in kameran i Idget Disk Drive (Diskenhet) (du behdver 
bara gdra detta en gang): 

a. Sla pa kameran och tryck sedan pa knappen Menu/OK 
(Meny/OK) sa att Capture Menu (insamlingsmenyn) visas. 

b. Anvdnd knappen ^ for att navigera till Setup Menu 
(konf igu rotionsmenyn) . 

c. Anvdnd knappen for att markera menyalternativet 
USB och tryck sedan pa Menu/OK (Meny/OK). 

d. Anvdnd knappen -w for att markera alternativet Disk 
Drive (Diskenhet) och tryck pa Menu/OK (Meny/OK). 

e. Anvdnd knappen for att markera menyalternativet 
EXIT (AVSLUTA) och tryck pa Menu/OK (Meny/OK). 

2 Ndr du stdllt in kameran i Idget Disk Drive (Diskenhet) 
ansluter du den till datorn med hjdlp av USB-kabeIn 

3 Fran och med nu dr processen for att dverfdra bilder 
densamma som beskrivits i avsnittet Anvdndo en 
minneskortslasore pa sidan 1 26. Pa Windov/s-datorer 
visas kameran som Uttogbor disk i Utforskaren i Windov/s. 
Pa Macintosh-datorer startar nagot av programmen 
Bildinsamling eller iPhoto automatiskt. 

OBS! Om du anvdnder en Macintosh och varken 

Bildinsamling eller iPhoto startar automatiskt ska du ga till 
skrivbordet och leta efter en diskenhetsikon med namnet 
HPxnnn (ddr xnnn dr kamerans modellnummer). Om du 
vill veto mer om hur du kopierar filer kan du ga till Mac- 
hjdlpen, dvs det hjdlpsystem som finns pa datorn. 
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Problem och Idsningar 



Problem 



Batteriet 
fungerar inte 
som det ska, dr 
dott, har 
installerats 
febktigt eller 
saknas. 



Laddningen i batteriet kan vara 
svag eller helt slut. Prova med att 
Installero ett nytt eller omiaddat 
batteri. 

Kontrollera att du satt i batteriet 
pa rdtt satt (sidan 14). 
Kontrollera att du anvdnder rdtt 
typ av batteri. Bdst resultat far 
du cm du bara anvdnder ett 
laddningsbart HP PhotoSmart 
R07 litiumjonbatteri for kameror 
i HP PhotoSmart R-series 
(L1812A)ellerettDuracell CPl- 
batteri av engdngstyp. 



Om du 
anvdnder HP 
vdxelstroms- 
adapter dr den 
inte ansluten till 
kameran, eller 
eluttaget. 


Kontrollera att 

vdxelstrdmsadaptern dr ansluten 
bade till kameran och till ett 
fungerande eluttag. 


HP 

vdxelstrdms- 
adapter 
fungerar inte 
som den ska. 


Kontrollera att adaptern dr 
ansluten, inte dr skadad eller 
defekt och att den dr ansluten till 
ett fungerande eluttag. 


Kameran fiar 
slutat fungera. 


Aterstdll kameran {se 
Aterstdllning ov kameran pa 

sidan 124). 
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Problem 


Mojiig orsak 


Losning 


Batterimata- 
ren fluktuerar 
upp6t och 
nedat. 


Komerons oliko 
driftsldgen 
krdver oliko 
mycket energi. 


Se Batterimdtare pa sidan 166 
for en fullstdndig fdrklaring. 


Jag maste 
lodda om 
litiumjon- 
batteriet ofta. 


Om du i stor 

utstrockning 

onvdnder 

bildskdrmenfor 

direkt-vlsning 

eller 

videoinspel- 
ning eller 
frekvent ovdn- 
der blixt och 
zoom fdrbru- 
kas batterierna 
snobbt. 


Se Forldnga batteriets driftstid pa 
sidan 162. 


Det 

litiumjonbatteri 
du anvdnder 
hor loddots pa 
fel sdtt. 


Ett nytt litiumjonbatteri dr inte 
fulladdat och det laddas ur med 
tiden oavsett om det dr installerat 
i en komero eller inte. Ett botteri 
som dr nytt eller som nyligen har 
laddots maste laddas om for att 
no full kapacitet (se 
Bilaga A: Botterihantering pd 
sidan 161). 
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Problem 


Mdjiig orsak 


Ldsning 


Jag mSste 
ladda om 
litiumjon- 
batteriet ofia 
(forts.). 


Litiumjonbatte- 
riet har laddats 
ur av sig sjdlvt 
eftersom det 
inte har 
anvdnts pa 
sista tiden. 


Ett litiumjonbatteri loddas ur ov 
sig sjdivt ndr det inte onvdnds och 
ndr det inte dr insto Herat i 
komeron. Om du inte har anvdnt 
det pa tva manoder eller mer, 
kan det vara bra att loddo om 
det (se Bilago A: Batterihontering 
pa sidon 161). 


Litiumjon- 
batteriet 
loddas inte. 


Batteriet dr 
redan laddat. 


Botteriloddningen stortar inte om 
batteriet nyligen har laddats. 
Prova med att ladda det igen ndr 
de har anvdnts ett tag. 




Du anvdnder 
fel vdxelstrdms- 
adapter. 


Anvdnd bora den HP-adapter 
som dr godkdnd for anvdndning 
med den hdr kameron (se Biloga 
B: Att kdpa kameratillbehor pa 
sidon 171). 




Batteri- 

spdnningen dr 
for lag for att 
laddningen ska 
kunna starta. 


Komeran forsdker inte loddo ett 
batteri som kon vara skodat eller 
allt for urladdot. Ta ut batteriet ur 
kameran och ladda det i en HP- 
snabbloddare for R-series- 
kameror eller i reservbatterifocket 
pa dockningsstationen (bado 
kdps separot) och forsok ddrefter 
anvdndo det i kameran igen. Om 
detto inte fungeror dr det troligt 
att det dr fel pd batteriet. Kdp ett 
nytt litiumjonbatteri och gdr ett 
nytt fdrsdk. (Se Bilaga B: Att kdpa 
kameratillbehor pa sidon 171) 
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Problem 


Mojiig orsak 


Losning 


Litiumjon- 
batteriet 
laddas inte 
(forts.). 


Botteriet dr 
skadat eller 
defekt. 


Ett litiumjonbatteri blirsdmre med 
tiden och kan upphora ott funge- 
ro som det ska. Om komeron 
upptdcker ett problem med 
botteriet bdrjor den inte loddo 
det, eller ovbryter loddningen for 
tidlgt. Kdp ett nytt botteri. (Se 
Bilogo B: Att kdpo 
kamerotillbefidr pd sidon 171) 




Botteriet hor 
inte softs i 
ordentligt. 


Kontrollero ott du sott i botteriet 
po rdtt sdtt (se sidon 14). 


Det hander 
ingenting ndr 
jag trycker pa 
en knapp pa 
kameran. 


Komeron dr 

ovstdngd eller 
hor stdngts ov 
outomotiskt. 


Slo pd komeron. 


Komeron dr 
onsluten till en 
dotor. 


De fiesta knappor po komeron 
ger ingen respons ndr komeron 
dr onsluten till en dotor. Om de 
fungerar dr det bora for ott sId pd 
bildskdrmen om den dr ovstdngd, 
eller, i visso foil, stdngo ov 
bildskdrmen om den dr pd. 




Botteriet dr 
urioddot. 


Byt ut eller loddo om botteriet. 




Komeron hor 
slutot fungero. 


• Om vaxelstrdmsodaptern dr 
onsluten till kameran ska du 
koppla ur den. Aterstdll sedan 
kameran (se Aterstdllning ov 
kameran pd sidan 1 24). 

• Formotera eller formatera om 
minneskortet. 
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Problem 


Mojiig orsak 


Ldsning 


Det ar en 
lang 

fordrdjning 
mellan det att 
jag trycker pS 
slutar- 

knappen och 
sjdiva 

tagningen av 
bilden. 


Kameran 
behover tid for 
aft lasa fokus 
och expone- 
ringsinstdllning. 


Anvdnd fokuseringsldset (se 
sidan 38). 


Scenen dr mbrk 
och kameran 
behover en 
long expone- 
ringstid. 


• Anvdnd blixten. 

• Om det inte gar att anvdnda 
blixten ska du anvdnda ett stativ 
for att hdlla kameran stilla under 
den ISnga exponeringen. 

• Se till att fokuseringslampan 
{Focus Assist) dr instdlld pd Auto 
(se Fokuseringslampan pd 
sidan 117). 


Kameran 
anvdnder en 
blixtinstdllning 
med Red-eye 
Reduction 
(Roda dgon- 
reducering). 


Det tar Idngre tid att to en bild 
med Red-eye Reduction (Rddo 
dgon-reducering). Slutaren 
fdrsenas pa grund av den extra 
blixten. Se ddrfdr till att de du 
fotograferar vdnlar pa den andra 
blixten. 
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Problem 

Kameran tar 
ingen bild 
nar jag 
trycker pa 
slutar- 
knappen. 



Mdjiig orsak 

Du tryckte inte 
tillrdckligt hart 
pa slutar- 
knappen. 

Internminnet 
eller det 
minneskortsom 
dr insto Herat 
(tillval) ar fullt. 



Losning 

Tryck ned slutarknappen helt och 
ha I let. 



For over bilder fran kameran till 
datorn och radera sedan alia 
bilder fran internminnet eller 
minneskortet. Du kan dven byta ut 
kortet mot ett nytt. 



Det installerade 
minneskortet 
(tillval) ar last. 



Vrid Idsspdrren pa minneskortet 
till olast Idge. 



Blixten laddas 



Vdnta tills blixten har laddats 
innan du tar ndsta bild. 



Kameran dr 
instdlld pa 
Macro (Makro) 
JJ-fokus och 
kan inte to 
nagon bild 
innan den 
hittar fokus. 



Stall in fokus pa nytt (forsok med 
ott onvdndo Focus Lock 
(Fokuseringslas), se sidan 38). 
Se till ott motivet for bilden 
befinner sig inom ovstandet for 
ndrbilder (mokrointervallet) {se 
Anvdnda 

fokusintervallinstdllningarno 

pa sidan 38). 



Kameran holler 
fortforonde pa 
ott sporo den 
senast 

tagna bilden. 



Vdnta ndgra sekunder pa ott 
kameran ska sluta beorbeta den 
senaste bilden innan du tor dnnu 
en bild. 
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Problem 


Mdjiig orsak 


Losning 


Min bild blev 
suddig. 


Ljuset dr svogt 
och blixten 
dr instdlld pd 
Flash Off (Blixt 
av) ®. 


1 svagt ljus behdver kameran en 
Idngre exponeringstld. Anvdnd ett 
stativ for att hallo kameran stillo, 
fdrbdttra Ijusfdrhaliandeno eller 
stall in blixten pa Flash On (Blixt 
pa) j(se Stdlla in blixten pa 
sidan 43). 




Kameran hade 
fel fokus- 
instdllning for 
den oktuello 
scenen. 


Stall in kameran pa Macro 
(Mokro) A/ Normal (Normolt) 
eller Infinity (Oandligt) OO fokus 
och fdrsdk att to om bilden (se 
Anvdnda 

fokusintervallinstdllningarna pa 
sidan 38). 




Du rdrde 
kameran 
medan du tog 
bilden. 


Hall kameran stodigt medan du 
trycker ned slutarknappen eller 
anvdnd ett stativ. Titta efter ikonen 

<Jf pa bildskdrmen (den betyder 
att det dr ndstan omdjiigt att holla 
kameran stilla och att du bdr 
anvdnda ett stativ). 




Kameran satte 
fel motiv 1 
fokus, eller 
kunde inte 
fokusera. 


• Kontrollera att 
fokuseringsramarno blivit grona 
innan du tor bilden (se 
Fokusera kameran pa 

sidan 36). 

• Anvdnd Focus Lock 
(Fokuseringslds) (se sidan 38). 

• Anvdnd sdkprioritet vid 
fokusering (se sidan 39). 



136 



HP PhotoSmart R707 anvdndarhandbok 



Problem Mojiig orsak Losning 

Min bild blev Blixten gav for • Stang av blixten (se Stalla in 
for ljus. starkt ljus. blixten pa sidan 43). 

• Flytta dig bakat fran motivet och 
anvand zoom-funktionen for ott 
fa samma inramning. 

Prova med att ta bilden fran en 
annan vinkel. 

Undvik att rikta kameran direkt 
mot en Ijuskalla eller en 
reflekterande yta en solig dag. 
Minska vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation 
for exponering) (se sidan 57). 
Anvdnd AE Bracketing 
(Automotisk exponerings- 
variation) (se sidan 74). 



Nagon annan 
Ijuskdlla dn 
blixten, noturlig 
eller artificiell, 
gav for mycket 
ljus. 



Sceneninneholl 
manga morka 
objekt, som t ex 
en svart hund 
pa en svart 
soffa. 


Minska vdrdet for EV 
Compensation (Kompensation for 
exponering) (se sidan 57). 


Bildskdrmen dr 
instdlld for 
utomhusbruk, 
vilket gdr att 
bilderna ser for 
ljusa ut. 


Andra instdllningen Display 
Brightness (Ljusstyrko p6 
skarmen] i Setup Menu 
(konfigurationsmenyn) sa att 
bildskdrmen far en bdttre 
anpassad ljusstyrko (se 
sidan 1 16). 


Du anvdnde EV 
Compensation 
ndr du inte 
borde. 


Stdll in EV Compensation 
(Kompensation for exponering) 
pa 0 (se sidan 57). 



Kapitel 7: Felsokning och support 



137 



Problem 


Mojiig orsak 


Losning 


Min bild blev 
for mork. 


Ljuset var inte 

tillrdckligt 

starkt. 


• Vanto tills de naturliga 
Ijusforhallondena blir bdttre. 

• Lagg till indirekt belysning. 

• Anvdnd blixten (se sidon 44). 

• Justero vardet for EV 
Compensation {se sidon 57). 

• Anvond AE Bracketing (se 
sidon 74). 

• Anvond Adaptive Ligfiting (se 
sidan 68). 


Blixten var pa, 
men motivet 
var for langt 
borta. 


Se till ott motivet befinner sig inom 
blixtens rdckvidd (se sidan 1 76). 
Om det gor det kan du prova med 
att anvdnda instdllningen Flash 
Off (Blixt av) ® (se sidan 43), 
vilken krdver en Idngre 
exponeringstid (anvdnd stativ). 


En lampa lyser 
bakom motivet. 


• Anvdnd instdllningen Flash On 
(Blixt pa) ^ (se sidon 43), eller 
onvdnd Adaptive Lighting 
(Anpassod belysning) (se 
sidon 68) for ott belyso motivet. 

• Oka vdrdet for EV 
Compensation (Kompensotion 
for exponering) (se sidon 57). 

• Anvdnd instdllningen Spot 
(Punkt) for AE Metering (AE- 
mdtnlng) (se sidon 66). 


Scenen inneholl 
mango Ijuso 
objekt, som t ex 
en vit hund i 
sno. 


Oka vdrdet for EV Compensation 
(Kompensotion for exponering) 
(se sidan 57). 
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Problem 


Mojiig orsak 


Ldsning 


Fel datum 
och/eller 
klockslag 
visas. 


Dotumet och/ 
eller tiden dr 
felinstdlld eller 
sa har du bytt 
tidszon. 


Du stdller in datum och tid pd nytt 
genom att anvdnda alternativet 
Date & Time {Datum och tid) i 
Setup Menu (konfigurations- 
menyn) (se sidan 1 1 8). 


Strom/ 
minnes- 
lampan lyser 
men kameran 
verkar ha 
"fastnat" och 
fungeror inte 
som den ska. 


Medon 
kameran 
anvdndes 
stdngdes 
strommen av 
och slogs 
sedan snabbt 
p6 igen. 


Tryck pa aterstdllningsknappen 
(se Aterstdllning av kameran pa 
sidan 124), 
eller 

avidgsna alia sfrdmkdilor 
(batterier och vdxelstrom) i 
5 till 10 minuter. Det bdr vara 
tillrdckligt for att kameran ska 
dterstdllas helt och hallet. 


Kameran dr 
mycket trog 
nar du 
forsoker 
granska 
bilderna. 


Ett langsamt 
minneskort 
(tillval) som dr 
installerat eller 
for manga 
bilder pa ett 
kort kan 
pdverka 
sadana 
funktioner som 
att bidddra 
igenom bilder, 
fdrstora, radera 
osv. 


• Kor komerans diagnostiska 
sjalvtest (se Diagnostiska 
sjdivtester pb kameran pa 
sidan 1 53) for att testa 
minneskortets hastighef. 

• Ga till Logring pa sidan 177 
och Minneskapacitet pa 
sidan 181 for tips om 
minneskort. 
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Problem 


Mojiig orsak 


Losning 


Kameran 


Det finns en 


Det dr ingenting att bry sig om. 


skramlar ndr 


elektronisk 




jag skakar 


komponentsom 




den. 


kdnner av 
kamerans 
orientering ndr 
du tor bilder. 
Denna 
komponent 
onvdnder en 
liten kula inuti 
ett metallhdije 
som skramlar 
ndr kameran 
skakas. 




Kameran 


Du anvdnder 


Detto dr normolt. Om nagot 


kanns varm 


HP voxel - 


verkar vara onormalt kon du 


(eller torn 


stromsadapter 


emellertid stdngo av kameran, 


het). 


for att strdm- 
fdrsdrjo 


koppla ur den frdn HP vdxel- 
strdmsodopter och lata den 




kameran eller 


svalna. Kontrollera sedan om 




ladda batteriet 


kameran och batteriet har tecken 




i kameran, eller 


pa eventuella skador. 




sd har du 




anvdnt 






kameran under 






en Idngre tid 






(15 minuter 






eller Idngre). 
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Felmeddelanden pa kameran 









BAHERY 
DEPLETED. 
Camera is 
shutting down. 

/CI 1 IT dA 
(OLUI rA 

BATTERIET 
Kameran stdngs 
av.) 


Batterispdnnin- 
gen dr for lag 
for ott kameran 
ska kunna 


Byt ut eller laddo batteriet, 
eller anvdnd en HP 
vdxelstrdmsadapter. 


Battery is 
defective (Batteriet 
ar defekt) 


Dotlenet ar 
kortslutef eller 
extremt 
dverurladdat. 


l\op ett nytt batten, [be 
Bilaga B: Att kdpa 
kameratillbehdr pa 
sidan 171). 


Battery cannot 
be charged 
(Batteriet kan inte 
laddas) 


Antingen har ett 
fel uppstatt un- 
der laddning, ett 
strdmovbrott har 
intrdffat under 
laddning, fel 
adapter anvdnds, 
DaTTerier ar aeTeKT 
eller sd har 
kameran Inget 
batteri. 


Gdr nagra nya fdrsdk att 
ladda batteriet. Om detto 
misslyckas ska du kopa ett 
nytt batteri och fdrsoka 
igen. (Se Bilaga B: Att 
kdpa kameratillbehdr pa 
sidan 171). 


Battery too low 
for Live View 
(Batteriet for svagt 
for direkt/isning) 


Batteriet rdcker 
inte for ott an- 
vdnda direkt- 
visning. Visas 
tidigare med ett 
v-r 1 -Darter! an 
med ett ladd- 
ningsbart. 


Du kan fortfarande to 
bilder och spela in video- 
klipp. Anvdnd bara 
sdkaren istdllet for bild- 
skdrmen. Om du vill an- 
vdnda direktvisning maste 
du ladda eller byta ut 
batteriet eller onvdnda en 
vdxelstrdmsadapter. 
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Meddelande 


Mojlig orsak 


Ldsning 


UNSUPPORTED 
CARD (KORTET 
STODS INTE1 


Det minneskort 
(tillval) som dr 
instollerat stdds 
inte av kameran. 


Fdrsdkra dig om ott 
minneskortet dr av rdtt typ 

Trxr kTimffrnn iSo Innrinn 

l\JI IS.UI 1 ICl Ui 1. ^iJC UJUIIIIU 

pa sidan 1 77.) 


CARD IS 

UNFORyv\AnED 

Press OK to 

format card 

(KORTETAR 

OFORMATERAT 

TryckpaOKfor 

UN lUI IIIUICI u 

kortet) 


Minneskortet 
(tillval) behover 
formateras. 


Formotero minneskortet 
genom att fdijo 
onvisningorna pa 
kamerans bildskdrm (ta ut 
kortet ur kameran om du 
inte vill ott det ska 
formateras). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
Press OK to for- 
mat cod (KORTET 
HAR PEL FORMAT 
Tryck pa OK for 

ntt 4/MTnnt^rn 

kortet) 


Minneskortet 
(tillval) ar 
formaterat for en 
annan enfiet 
som t ex en 
MP3-spelare. 


Formotero om 
minneskortet genom ott 
fdija onvisningorna pa 
kamerans bildskdrm (to ut 
kortet ur kameran om du 
inte vill ott det ska 
formateras om). 


Unable to format 

IIXUII Cl lUIIIIUIdUf 


Det instoiierade 

1 1 1 1 1 II ICI 

(tillval) or defekt. 


Byt ut minneskortet. 


The card is 
locked. Please 
remove tfie card 
from your 
camera. (Kortet dr 
last. Ta ut kortet ur 

Ixlall 1 Id VJI I.I 


Ndr du fdrsdker 
konfigurera 
HP Instant 
Shiare-menyn 
loses det 
instollerade 

1 1 1 1 1 II ICOIVWI Id 

(tillval). 


To helt enkelt ut kortet ut 
kameran och fortsdtt ott 
konfigurera HP Instant 
Sfiare-menyn eller stdll 
minneskorlets lasspdrr i 
olast position innan du 

IWI lOUIld. 
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Meddelande 


Mojiig orsak 


Losning 


CARD LOCKED 
(KORTET lAST) 


Det installerade 
minneskortet 
(tillval) ar last. 


Sdtt lasspdrren pa 
minneskortet i oldst Idge. 


MEMORY FULL 
(MINNET AR 
FULLT) 
eller 

CARD FULL 

(KORTETAR 

FULLT) 


Utrymmet i 
internminnet 
eller pa det 
installerade 
minneskortet 
(tillval) rdcker 
inte for att spara 
fler bilder. 


Overfdr bilderna frdn 
kameran till datorn och 
radera sedan alio bilder 
frdn internminnet eller 
minneskortet (se Radera 
pa sidan 89). Eller byt ut 
kortet mot ett nytt. 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTETAR 
OLASLIGT) 


Kameran har 
problem med att 
Idso det 
installerade 
minneskortet 
(tillval). Kortet 
kan vara defekt 
eller av en typ 
som inte stods. 


• Forsok med att stdngo av 
kameran ocfi sedan sId 
pd den igen. 

• Formatera om kortet 
genom att onvdndo 
olternativet Format 
(Memory/Card) 
(Formatera (minne/ 
kort) i undermenyn 
Delete (Radera) i 
Playback Menu 
(uppspelningsmenyn) (se 
Radera pd sidan 89). 

• Forsdkra dig om att 
minneskortet dr av rdtt 
typ for kameran (se 
Lagring pd sidan 177). 
Om kortet dr av rdtt typ 
kan du prova med att 
formatera det. Om det 
inte formateras, dr det 
troligen fel pd det. Byt ut 
minneskortet. 
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Meddelande 


Mojiig orsak 


Losning 


processing... 
(bearbetning 
pAgAr...) 


Komeron holler 
pa aft bearbeta 
data, som t ex aft 
spare den senast 
tagna bilden. 


Vdnta nagro sekunder pa 
oft beorbetningen ska 
upphoro innan du tor 
dnnu en bild eller trycker 
pa dnnu en knopp. 


CHARGING 
FLASH... 
(LADDAR 
BLIXTEN...) 


Kameran holler 
pa aft laddo 
blixten. 


Det tar Idngre tid oft laddo 
blixten ndr botteriet dr 
svogt. Om det hdr 
meddelondet visas ofta 
kon du behovo byto ut 
eller loddo om bafterief. 


FOCUS TOO FAR 
(FOKUS FOR 
lAngt BORTA) 

och blinkande A 


Fokusavstandet 
or storre on vad 
kameron kloror 
ov i Idget Macro 
(Makro). 


• Stall in kameran pa 
Normal (Normalt) fokus. 

• Flytta dig ndrmore 
motivet, inom intervollet 
for Macro (Makro) JJ- 
fokus (se Anvdnda 
fokusintervallinstdllning 
arna pa sidan 38). 


FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUS 
FOR NARA) 


Fokusavstandet 
or mindre dn 
vod kameron 
klaror av i Idget 
Macro (Makro). 


Flytta dig Idngre fran 
motivet (inom intervollet for 
Macro (Makro) -fokus - 
se sidon 38). 


Blinkande ilt 


Fokusavstandet 
or mindre dn 
vod kameron 
klaror av uton oft 
voro i Idget 
Macro (Makro). 


Stdll in kameron po 
Macro (Macro) ft -fokus 
eller flytta dig Idngre bort. 
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Meddelande 


MojIig orsak 


Losning 


UNABLE TO 
FOCUS (KAN □ 
STALLA IN 
FOKUS) 


Kameran kon 
inte hitta fokus i 
Idget Macro 
(Makro), 
formodligen pa 
grund av lag 
kontrast. 


• Anvand fokuserings- 
laset (se sidon 38). Rikta 
sokaren mot en Ijusore 
del av scenen. 

• Kontrollera att kameran 
befinner sig inom inter- 
vollet for Mocro (Makro) 
JJ-fokus (se sidan 38). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS (SVAGT 
UUS - DET gAr 
INTE ATT 
FOKUSERA) 


Scenen ar for 
mork och 
kameran kan 
inte stdlla in 
fokus. 


• Lagg till en extern 
Ijuskdllo. 

• Anvdnd fokuserings- 
laset (se sidan 38). Rikta 
sokaren mot en ljusare 
del av scenen. 

• Se till att fokuserings- 
lampan (Focus Assist) dr 
instdlld pd Auto (se 
sidan 117). 


(yarning for 
skakning) 


Ljuset dr svagt 
och bilden kom- 
mer troligen att 
bli suddig pa 
grund av den 
langa expone- 
ringstiden. 


Anvdnd blixten (se Stdlla 
in blixten pa sidan 43) 
eller ett stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (FEL NAR 
BILDEN 
SPARADES) 


Det installerade 
minneskortet 
(tilval) var 
halvlastellertogs 
ut innan 
kameran hade 
skrivit fdrdigt pa 
kortet. 


• Kontrollera att Idsspdrren 
pd sidan av minneskortet 
dr helt oldst. 

• Vdnta olltid tills lampan 
for strdm/ minne slutar 
blinka innan du tar ut 
kortet ur kameran. 
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Meddelande 


Mdjiig orsak 


Losning 


F-number and 
shutter speed turn 
red in Live View 
(F-talet och 
slutarhastigheten 
blir roda vid 
direktvisning) 


Kameran be- 
finner sig uton- 
ter intervallet for 
den valda bldn- 
daroppningen 
eller slutar- 
hastigheten. 


Vdlj en annan bldndar- 
oppning ndr du anvdnder 
exponeri ngsldget Aperture 
Priority Av 

(Blandarprioritet Av). 


Gjnnot display 
image (Kan inte 
visa bilden) 


Bilden kan ha 
tagits med en 
annan kamera 
eller sa dr 
bildfilen skadad 
pa grund av att 
kameran inte 
stdngdes av pa 
rdtt sdtt. 


• Bilden kan dnda vara 
okej. Overfor bilden till 
datorn och fdrsok oppna 
den med HP Image 
Zone-prog ramva ran. 

• Ta inte ut minneskortet 
medan kameran dr 
paslagen. 


Camera has 
experienced a 
fatal error 
(Allvarligt fel pa 
kameran) 


Kameran kan ha 
problem med 
den fasta 
prog ramva ran 
(firmware). 


Stdng av kameran och sla 
sedan pd den igen. Om 
det inte hjdlper kan du 
prova med att aterstdlla 
kameran (se Aterstdllning 
av kameran pd 
sidan 124). Om 
problemet kvarstdr ska du 
Idgga felkoden pa minnet 
och ringa HP Support (se 
Att f6 hjdip pd 
sidan 154). 


Unknown USB 
device (Okdnd 
USB-enhet) 


Kameran dr 
ansluten till en 
USB-enhet som 
den inte kdnner 
igen. 


Kontrollera att kameran dr 
ansluten till en skrivare 
eller dator som stdds. 



146 



HP PhotoSmart R707 anvdndarhandbok 



Meddelande 


Mdjiig orsak 


Losning ^ 


Unable to 
communicate with 
printer (Kan inte 
kommunicera 
med skrivoren) 


Det finns ingen 
forbindelse 
mellon kameran 
och skrivoren. 


• Kontrollera att skrivoren 
dr paslagen. 

• Kontrollera att kabein dr 
ansluten mellon skrivo- 
ren och komeron eller HP 
Photosmar R-series- 
dockningsstationen 
(tillval). Om detta inte 
hjdlper kon du stanga av 
kameran och koppla ur 
den. Stdng av skrivoren 
och starto den sedan 
igen. Anslut kameran 
igen och sId pd den. 


Unsupported 
printer (Skrivoren 
stods Inte) 


Skrivoren dr inte 
ov en typ som 
stdds. 


Anslut komeron till en 
skrlvore som stods, t ex en 
HP PhotoSmart eller 
PictBridge-kompatibel 
skrivare. Du kan ocksa 
ansluto komeron till en 
dotor och skrivo ut fron 
denno istdllet. 


Photo tray is 
engaged. Disen- 
gage photo tray 
or select smaller 
paper size. 
(Fotofacket dr 
monteraf. Ta loss 
det eller vdlj ett 
mindre papper.) 


Det valda 
poppersformotet 
passar Inte i 
skrivarens 
fotofack. 


To loss fotofacket eller byt 
pappersformat. 


Printer top cover 
is open (Locket dr 
dppet) 


Skrivoren dr 
oppen. 


Stdng locket till skrivoren. 
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Meddelande 


Mdjiig orsak 


Losning 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Skrivarpatronen 
ar lelaktig eller 
saknas) 


Skrivarpatronen 
dr av fel modell 
eller saknas. 


Installera en ny patron, 
stdng av skrivaren och 
starta den sedan igen. 


Printer has a 
paper jam 
(Papperet har 
fastnat i skrivaren) 

eller 

The print carriage 
has stalled 
(Vagnen har 
stannat) 


Papperet har 
fastnat eller sa 
har skrivar- 
vagnen stannat. 


Stdng av skrivaren. Ta loss 
papperet helt och hallet 
och sla sedan pa 
skrivaren. 


Printer is out of 
paper (Slut pd 
papper i 
skrivaren) 


Papperet har 
tagit slut i 
skrivaren. 


Ldgg i papper i skrivaren 
och tryck sedan pd OK 
eller knappen Continue 
(Fortsdtt) pa skrivaren. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (Den valda 
utskriftsstorleken 
dr storre dn det 
valda pappers- 
formatet) 


Utskriftsstorleken 
dr for stor for 
pappersformatet. 


Tryck pd Menu/OK (Meny/ 
OK) pd komeron for att 
aterga till bilden Print Setup 
(Skrivar-insldllning) och vdlj 
en utskriftsstoriek som 
stdmmer med 
pappersformatet. Du kan 
ocksd vdija ett storre 
pappersformat och Idgga i 
storre papper i skrivaren. 
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Meddelande 


Mojiig orsok 


Losning 


Selected paper 
size is too big for 
printer (Det valda 
pappersformatet 
ar for stort for 
skrivaren) 


Det valda 
pappersformatet 
dr storre dn den 
maxstoriek 
skrivaren stodjer. 


Tryck pd Menu/OK (Meny/ 
OK) pd komeran for aft 
dtergd till bilden Print Setup 
(Skrivar-instdllning) och vdlj 
ett pappersformat som 
passar. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
{Kantfri utskrift 
stods bara p& 
fotopapper) 


Du fdrsdkte 
skriva ut en bild 
utan kant pd 
vanligt popper. 


Vdlj en mindre 
utskriftssloriek eller se till 
att alternativet Paper Type 
(Papperstyp) pd vilden 
Print Setup 

(Skrivarinstdllning) dr 
instdllt pd Photo (Foto) 
(tryck pa Menu/OK 
(Meny/OK) pa kameran 
for att aterga till bilden 
Print Setup 

(Skrivarinstdllning) och 
stdlla in Paper Type 
(Papperstyp) pa Photo 
(Foto). Ldgg i fotopapper i 
skrivaren. 


Borderless 
printing is not 
supported on tfiis 
printer (Kantfri 
utskrift stods inte 
av den hdr 
skrivaren) 


Skrivaren stodjer 
inte kantfri 
utskrift. 


Tryck pd Menu/OK 
(Meny/OK) pa kameran 
for att aterga till bilden 
Print Setup 

(Skrivarinstdllning) och 
vdlj en mindre 
utskriftsstorlek. 


Printing canceled 

(Utskriften 

avbruten) 


Utskriften fiar 
avbrutits. 


Tryck pd knappen Menu/ 
OK (Meny/OK) pd 
kameran. Gdr om 
utskriften. 
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Felmeddelanden pa datorn 



Meddelande 


Mojiig orsak 


Ldsning 


Kan ej ansluta Hll 
produkten 


Datorn behover 
komma atfilerna 
i minnet under 
konfigurationen 
av HP Inshant 
Share, men 
anHngen dr 
internminnet fulit 
eller, om ett 
minneskort dr 
installerat 
(tillval), dr detta 
antinaen fulIt 
eller last. 


Om internminnet eller 
minneskortet dr fulIt ska du 
dverfdra bilderna till en 
dator (se Fora over bilder 
till en dotor pa sidan 1 09) 
och ddrefler radera dem 
fran kameran for att 
frigdro utrymme (se 
Radera pd sidan 89). Om 
minneskortet dr last, laser 
du upp det geom att vrida 
lasspdrren pa kortet till 
olast Idge. 




Kameran dr 

avstdngd. 


Sla pa kameran. 




Kameran 
fungerar inte pa 
rdtt sdtf. 


Anslut kameran direkt till 
en HP PhotoSmart eller 
PictBridge-kompatibel 
skrivare och skriv ut en 
bild. Darmed kan du 
verifiero om bilden, 
minneskortet, USB- 
anslutnlngen och -kabein 
fungerar som de ska eller 
inte. 




Kabein dr inte 
korrekt ansluten. 


Se till att kabein dr 
ordentligt ansluten till 
datorn och kameran. 
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Meddelande 


Mojiig orsak 


Losning 


Kan ej ansluta till 
produkten (forts.) 


Kameran dr 
instdlld pa 
Digital Camera 
(Digitalkamero) i 
undermenyn 
USB Configu- 
ration (USB- 
konfiguration) i 
Setup Menu 
(konfigurations- 
menyn), men 
daforn kdnner 
inte igen 
kameran som en 
digitalkamero. 


Andra instdllningen av 
USB Configuration (USB- 
konfiguration) till Disk 
Drive (Diskenfiet) i Setup 
Menu (konfigura- 
tionsmenyn). (Se 
sidan 1 1 9.) Dd kan 
kameran visas som dnnu 
en diskenhet pa datorn sa 
att du enkelt kan kopiera 
bildfiler fran kameran till 
datorns harddisk. 


Kameran dr 
onsluten till 
datorn via en 
USB-hubb som 
inte dr 

kompatibel med 
kameran. 


Anslut kameran direkt till 
en USB-port pa datorn. 


Du anvdnder HP 
PhotoSmart R- 
series kamera- 
dockningsstation 
och hargldmtatt 
trycka pd 
knappen Spara/ 
Skriv ut. 


Tryck pa knappen Spara/ 
Skriv ut pa docknings- 
stationen. 
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Meddelande 


Mdjiig orsak 


Losning 


Kan ej ansluta till 
produkten (forts.) 


Det installerade 
minneskortet 
(tillval) ar last. 


Sdtt lassparren pa 
minneskortet i oldst Idge. 


USB- 

anslutningen 
misslyckades. 


Starta om datorn. 


Kunde ej sdnda 
till tjansten 


Datorn dr inte 
internet-ansluten. 


Se till att datorn dr online. 


Kommunikations- 
problem 


En annan HP 
Instant Share- 
prog ramvara 
kdrs med 
exklusiv atkomst 
till kameran. 


Stdng det andra HP Instant 
Share-prog rammet. 
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Diagnostiska sjalvtester pa 
kameran 



Om du tror att kameran kan vara defekt eller fungera felaktigt 
pa nagot sdtt, finns det ett diagnostikprogram (innehallonde 
elvo oliko tester) som du kan kora pa kameran for att forsoka 
iaststallo orsaken till problemet. Foljande saker testat pa 
kameran: blixt, lampor, knappar. Live View (Direktvisning), 
fargen pa blldskdrmen. Audio Playback (Spela upp ljud), 
Record Audio (Spela in ljud), minneskortet (tillval) och 
internminnet. 

OBS! Testet ar endast tillgangligt pS engelska. 

1 Stang av kameran. 

2 Hall In blixtknappen i pa kamerans baksida. 

3 Sla pa kameran samtldlgt som du fortsdtter att holla in 
blixtknappen i pa boksidon. En bla skarmbild med texten 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (DIAGNOSTISKT 
SJALVTEST) bor visas pfl bildskarmen. 

4 Folj de enkia Instruktlonerna pa blldskdrmen for att utfora 
de olika testerna. Efter vissa tester far du veto om kameran 
godkdnts eller ej. Vid andra tester gor kameran nflgot som 
du sedan maste kontrollera resultatet av. Om nagot av 
testerna misslyckas, bor du anteckna vllket eller vilka, sa att 
du kan uppge det ndr du kontaktar HP Support. Det tar 
bora nagra minuter att genomfora hela testserien. 

5 Om du vill avsluta diagnostikprogrammet vid nagot tillfdile 
stanger du bara av kameran. 
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Att fa hjalp 

Det hdr avsnittet innehaller supportinformation for din 
digitalkamera, inklusive information om vara supportwebb- 
platser, en fdrklaring av supportprocessen samt telefonnummer. 

HP:s webbplats for 
funktionshindrade 

Kunder med funktionshinder kan fa hjdip pa www.hp.com/ 
hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 

HP Photosmart-webbplatsen 

Besok www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/ 
photosmart om du vill ha foljande information: 

• Tips pa effektiv och kreativ anvandning av kameran 

• Uppdaterade drivrutiner och programvara till HP:s 
digitalkameror 

• Registrering av din produkt 

• Prenumerera pfl nyhetsbrev, drivrutlns- och 
programuppdateringar samt supportvarningar 

Su pportprocessen 

HP:s supportprocess fungerar bdst om du gfir igenom foljande 
steg i angiven ordning: 

1 Gfi igenom felsdkningsavsnittet i den har 
anvdndarhandboken (se Problem och Idsningar pfi 
sidan 130). 

2 G6 till HP Customer Support Centers webbplats for support. 
Om du her en internet-cnslutning kan du fd mycket 
information om din digitalkamera. Besdk HP:s webbplats for 
produkthjdip, drivrutiner och programuppdateringar pd 
adressen www.hp.com/support 
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Support dr tillgdnglig pfl foljande sprak: Svenska, engelska, 
franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska, 
nederlandska, troditionell kinesiska, forenklad kinesiska, 
japanska och koreanska. (Dansk, finsk och norsk 
supportinformation dr endast tillgdnglig pa engelska.) 

3 Fa tillgang till HPs e-support. Om du har tillgang till internet 
kan du kontakta HP via e-post genom att ga till: 
www.hp.com/support. Du kommer att fa ett personligt svar 
fr6n en tekniker p6 HP Customet Support. Support per e- 
post dr tillgdnglig p6 de spr6k som raknas upp pfl 
webbplatsen. 

4 Kontakta din lokala HP-fdrsdljare. On din digitalkamera har 
ett maskinvarufel ska du ta den till din lokala HP-forsdIjare. 
Servicen dr gratis sa Idnge garantin gdller for 
digitalkameran. 

5 Kontakta HP Customer Support Center for support per 
telefon. Gfl till foljande webbplats for att se efter vilka villkor 
som gdller for telefonsupport i ditt Icnd/omrade: 
www.hp.com/support. HP arbetar stdndigt for att forbdttra 
sina telefonsupporttjdnster, och vi rader dig att regelbundet 
ga till HPs webbplats och titta efter ny information 
angaende service och leveranser. Om du inte kan losa 
problemet med hjdlp cv ovan upprdknade resurser kan du 
ringa HP. Se till att sitta framfor datorn och ha 
digitalkameran till hands. For att det ska gd snabbare att fS 
service bor du vara beredd pa att uppge foljande: 

• Digitalkamerans modellnummer (anges pa kamerans framsida) 

• Digitalkamerans serienummer (anges pa kannerans undersida) 

• Datorns operativsystem 

• Versionsnumret for digitalkamerans programvara (anges pa 
kamera-CDns etikett) 

• Meddelanden som visades nar problemet uppstod 
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De tilldmpliga villkoren for HP:s telefonsupport kan komma att 
andras utan foregaende meddelande. 

Telefonsupport dr gratis under den specificerade perioden 
raknat frSn kopdatumet sSvida inget annat angivits. 



Platser 


Period for 
telefonsupport M 


Afrika 


30 dogor 


Asien/oTiMa- 
havsomrfldet 


1 or 


Europa 


1 ar 


Kanada 


1 ar 


Latino merika 


1 ar 


Mellonostern 


30 dogor 


USA 


1 ar 



Telefonsupport i USA 

Support or tillganglig bade under och efter gorontiperioden. 

Under garantiperioden ges telefonsupport uton kostnod. Ring 

(800) 474-6836. 

Telefonsupport i USA ken fas bade pa engelska och sponsko 
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan (oppettiderna kan 
komma att dndras utan foregaende meddelande). 

Efter garantitidens slut ska du ringa (800) 474-6836. Du 
debiteras da en avgift pa USD 25.00 per drende, vilken dros 
fran ditt kreditkort. Om du tror att din HP-produkt behover 
service ska du ringo HP Customer Support Center, ddr man 
kon tijolpo dig ovgoro om service or nodvondig. 
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Telefonsupport i Europa, 
Mellandstern och Afrika 

HP Customer Supports telefonnummer och rutiner kan komma 
att dndras. Ga till foljande webbplats for att se efter vilka 
villkor som gdller for telefonsupport i ditt land/omrflde: 
www.hp.com/ support. 

Algeriet+213 61 56 45 43 

Bahrain 800 171 (cvgiftsfritt inom londet) 

Belgien 070 300 005 (nederlandska) 
070 300 004 (franska) 

Danmark +45 70 202 845 

Egypten +20 2 532 5222 

Finland +358 (0)203 66 767 

Frankrike +33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/minut) 

Forenade arobemiroten 800 4520 (avgiftsfritt inom landet) 

Greklond +30 210 6073603 (internationellt nummer) 
801 1 1 22 55 47 (inom landet) 
800 9 2649 (avgiftsfritt frSn Cypern till Aten) 

Irland 1890 923 902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italien 848 800 871 

Luxemburg 900 40 006 (franska) 
900 40 007 (tyska) 

Marocko+212 22 404747 

Mellanostern +971 4 366 2020 (internationellt nummer) 
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Nederidndema 0900 2020 165 (Euro 0,10/minut) 

Nigeria +234 1 3204 999 

Norge+47 815 62 070 

Polen +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Rumanien +40 (21) 315 4442 

Ryska federationen +7 095 7973520 (Moskva) 

+7 81 2 3467997 (St Petersburg) 

Saudi-Arabien 800 897 1444 (avgiftsfritt inom landet) 

Schweiz 0848 672 672 (tysko, franska, italiensko — 

Hogbelastning 0,08 CHF/Andra tider 0,04 CHF) 

Slovakien +421 2 50222444 

Spanien 902 010 059 

Storbritannien +44 (0) 870 010 4320 

Sverige+46 (0) 77 120 4765 

Sydafrika 086 0001030 (Sydafrikanska republiken) 

+27 1 1 2589301 (internationellt nummer) 

Tjeckien +420 261307310 

Tunisien +216 71 89 12 22 

Turkiet+90 216 579 71 71 

Tyskland +49 (0) 180 5652 180 (Euro 0,12/minut) 

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 

Ungern +36 1 382 1 1 1 1 



158 



HP PhotoSmart R707 anvandarhandbok 



Vastafrika +351 213 17 63 80 (endast fransk- 
talande lander) 

6stBrrike+43 1 86332 1000 

0810-001000 (inom landet) 

Annan telefonsupport varlden over 

HP Customer Supports telefonnummer och rutiner kan komma 
att dndras. Ga till foljande webbplats for att se efter vilka 
villkor som galler for telefonsupport i ditt land/omrade: 
www.hp.com/ support. 

Argentina (54)1 1-4778-8380 eller 0-810-555-5520 

Australien +61 (3) 8877 8000 eller lokalt (03) 8877 8000 

Brosilien 0800-157751 eller (1 1)3747-7799 

Cfiile 800-360-999 

Colombia 01 -800-01 1-4726 

Costa Rica 0-800-01 1-0524 

Dominikanska Republiken 1-800-7112884 

Filippinerno +63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800 -999 5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indien 1 600 447737 

Indonesien +62 (21) 350 3408 

Jamaica 0-800-71 1 2884 

Japan 0570 000 51 1 (inom Japan) 

+81 3 3335 9800 (utanfor Japan) 
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Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 lokalt fran inom Mississauga- 
omr6det) 

Kina +86 (21)3881 4518 

Korea +82 1588-3003 

Malaysia +60 1 800 805 405 

Mexiko 01-800-4726684 eller (55)5258-9922 

Nya Zeeland +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-7112884 

Peru 0-800-101 11 

Singapore +65 6272 5300 

Taiwan +886 0 800 010055 

Thailand +66 (0) 2 353 9000 

Trinidad och Tobago 1 -800-71 1 2884 

USA+1 (800)474-6836 

Venezuela 01-800-4746.8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Bilaga A: 
Batterihantering 



Kameran anvdnder ariHngen ett laddningsbart HP PhotoSmart 
R07 litiumjonbatteri for kameror i HP PhotoSmart R-series 
(L1812A) eller ett Duracell CPl-batteri av engangstyp. Bdst 
resultat far du om du enbart anvdnder ett laddningsbart HP- 
mdrkt litiumjonbatteri eller ett litiumjonbatteri av hog kvalitet 
for engdngsbruk. 

Viktigt om batterier 

• Nya laddningsbara batterier levereras delvis laddade. 
Laddningsbara litiumjonbatterier mdste fulladdas innan du 
anvdnder dem forsto gdngen eller om du inte anvdnder 
dem pd mer dn 2 mdnoder. 

• Om du inte tdnker anvdnda kameran under en Idngre tid 
(mer dn tvd mdnader), rekommenderar HP att du tar ut 
batteriet sdvida du inte anvdnder ett laddningsbart batteri 
och later kameran vara dockad eller ansluten till en HP 
vdxelstromsadapter. 

• Ndr du sdtter i batteriet i kameran mdste du alltid se till att 
du vdnder batteriet med polerna i den riktning som dr 
markerad i batterifacket. Om du sdtter i batteriet dt fel hSil 
kan det visserligen gd att stdnga luckan, men kameran 
kommer inte att fungera. 

• Du kanske Idgger mdrke till att batterimdtaren dd och dd 
flukterar trots att samma batterier anvdnds. Detta intrdffar 
eftersom vissa driftsldgen, som Live View (Direktvisning) 
eller videoinspelning fdrbrukar mer strom dn andra Idgen. 
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Det fflr batterimdtaren att indikera dn Idgre batteriniva dn 
vad som egentligen dr fallet, eftersom batteriets driftstid i 
dessa Idgen dr kortare. Ndr du vdxiar till ett Idge som dr 
mindre energikrdvande, som t ex Playback (Uppspelning), 
kan batterimdtaren dtergd Hll att visa en hogre laddning, 
vilket indikerar att batterierna rdcker Idngre om du fortsdtter 
att anvdnda detta Idge. 

Forlanga batteriets driftstid 

Hdr dr ndgra tips pd hur du fdr batteriet att rdcka Idngre: 

• Stdng av bildskdrmen och anvdnd sdkaren istdllet for att 
ramc in motiv. Ldt bildskdrmen vara avstdngd sd mycket 
som det gar. 

• Andra instdllningen Live View at Power On (Direktvisning 
vid pdslagning) i Setup Menu (konfigurationsmenyn) till Live 
Viev/ Off (Direktvisning av), sd att kameran inte sids pd i 
Idget Live Viev/ (Direktvisning) (se Direktvisning vid 
pdslagning av kameran pd sidan 1 1 8. 

• Andra instdllningen av Display Brightness (Ljusstyrka pd 
skdrmen) i Setup Menu (konfigurationsmenyn) till lew (Lag) 
sd att bildskdrmen forbrukar mindre strom i Idget Live View 
(Direktvisning) (se Ljusstyrka pd skdrmen pd sidan 1 16). 

• Minlmero onvdndningen av blixt genom att stdlla in 
kameran pd Auto Flash (Autoblixt) istdllet for Flash On (Blixt 
pd) (se Stdlla in blixten pd sidan 43). 

• Anvdnd endast optisk zoom ndr det dr nodvdndigt fdr att 
minimera objektivets rdrelse (se Optisk zoom pd sidan 41). 

• Stdng inte av och sId pd kameran i onddan. Om du rdknar 
med att to mer dn en bild var femte minut i genomsnitt dr 
det bdttre att Idta kameran vara pdslagen med avstdngd 



162 



HP Pliotosmart R707 anvandarhandbok 



bildskarm an att stdnga av den efter varje bild. Da 
minimeras antalet ganger som objektivet maste fallas ut och 
dras in. 

• Anvand en HP vaxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart 

R-series dockningsstation (tillval) ndr kameran kommer att 
vara paslagen Idngre stunder, som t ex ndr du overfor 
bilder till datorn eller skriver ut. 

Sakerhetsatgarder vid anvandning 
av litiumjonbatterier 

• SIdng inte bctteriet i oppen eld och hetta into upp det. 

• Anslut inte batteriets positiva och negative poler till 
varandra genom nSgot metallforemdl (som en kabel). 

• Du far inte bdra eller lagra batteriet tillsammans med mynt, 
halsband, harndlar eller andra metallforemdl. Detdr 
sdrskilt farligt for anvdndaren att placera ett litiumjonbatteri 
tillsammans emd mynt! For att undvika skador fflr du inte 
Idgga batteriet i en ficka med vdxelmynt. 

• Du far inte punktera batteriet med en spik, sla pa det med 
en hammare, kliva pS det eller pS annat sdtt utsdtta det for 
kraftigo stotar. 

• Lod inte direkt mot batteriet. 

• Utsdtt inte batteriet for sot- eller saltvatten, och Idt det inte 

bli vatt. 

• Du far inte montera isdr eller modifiero batteriet. Batteriet 
innehaller sdkerhets- och skyddsanordningar som, om de 
skadas, kan ge upphov till att batteriet alstrar vdrme, 
exploderar eller antdnds. 

• Du mSste omedelbart sluta anvdnda batteriet om det under 
anvandning, laddning eller forvaring utsondrar en ovanlig 
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lukt, kdnns alltfor varmt (notera att det ar normalt att 
batteriet kdnns varmt), dndrar fdrg eller form eller verkar 
onormalt pa nagot annat satt. 
• Om batteriet skulle Idcka och du rdkar fd batterivdtska i 
dgat, far du inte gnida dig i dgat. Skdlj ordentligt med 
vatten ocfi sdk Idkarfijdlp omedelbart. Om du inte kommer 
under befiandling kan batterivdtska n skada dgat. 

Prestanda per batterityp 

Den fdljande tabellen visar prestandan hios det laddningsbara 

litiumjonbatteriet HP Photosmart R07 och Duracell CPl- 
batteriet for engdngsbruk i olika sammonhang: 



Typ av onvdndnina 


Litiumjon 


^D1 


Mest ekonomiskt (over 30 bilder i 
mdnoden) 


God 


^kdlk^ 


Mest ekonomiskt (under 30 bilder i 
mdnoden) 


God 


God 


Omfottande blixtonvdndning, frekvento 
bilder 


God 


Skdiig 


Omfottande avdndning ov video 


God 


Skdiig 


Omfottande onvdndning ov Live View 
(Direktvisning) 


God 


God 


Botterilivsldngd i stort 


God 


Lag temperotur/anvdndning pd vintern 


Skdiig 


God 


Anvdndning sdllon (uton dockning) 


Skdiig 


God 


Anvdndning sdllon (med dockning) 


God 


God 


Reservbotteri (for Idngtidslogring) 




God 


Vill loddo batterierno 


Jo 
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Antal bilder per batterityp 

Foljande tabell visar det minimala, maximala och 
genomsnittliga antal bilder som kan tas med det 
laddningsbaro litiumjonbatteriet HP PhotoSmart R07 och 
Duracell CPl-batteriet for engSngsbruk. 



latteri- 
typ 


Minimolt 
antal bilder 


Maximo It 
antal bilder 


Uppskottat antal 
bilder vid 
genomsnittlig 
anvandnin^m 


Litiumjon 


115 


260 


200 


CP1 


90 


190 


130 



OBS! Nar du anvander CPl-batteriet kan du ffl fler bilder 
sedan Live View (Direktvisning) inaktiveras an med det 
laddningsbaro litiumjonbatteriet. 



Tank pa foljande nar du laser ovanstdende tabell: 

• Det minimala antalet bilder erhalls vid omfottande anvdnd-ning av 
Live View (Direktvisning) (30 sekunder per bild) och Playback 
(Uppspelning) (15 sekunder per bild) och Flash On (Blixt p6). 
Optisk zoom (bada riktningarna) anvands for 75% av bilderno. 
Fyro bilder tas per tillfdlle med minst 5 minuter meiion tillfdllena. 

• Det maximala antalet bilder erhalls vid minimal anvdnd-ning av 
Live Viev^ (Direktvisning) (25% av bilderno i 10 sekunder) och 
Playback (Uppspelning) (4 sekunder per bild). Blixt onvdnds for 
25% av bilderno och optisk zoom (bada riktningarna) onvdnds for 
25% av bilderno. Fyro bilder tas per tillfdlle med minst 5 minuter 
mellon tillfdllena. 

• Det genomsnittliga antalet bilder erhalls da Live View 
(Direktvisning) onvdnds for 50% ov bilderno i 15 sekunder och 
Playback (Uppspelning) onvdnds i 8 sekunder per bild. Blixt 
onvdnds for 50% ov bilderno och optisk zoom (bodo riktningarna) 
onvdnds for 50% ov bilderno. Fyro bilder tos per tillfdlle med minst 
5 minuter mellon tillfdllena. 
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Batterimatare 



Foljande batterinivaer kan visas pa stotusbilden, i Live View 
(Direktvisning), i Playback (Uppspelning) och nar kameran dr 
ansluten till en dator eller skrivare. 



Ikon 


Beskrivning 


4=1 


Batteriet hor 65-100 procent av sin driftstid kvor. 


4^ 


Batteriet hor 35-65 procent av sin driftstid kvor. 


413 


Dj.l'j.L r "J 'Li J.' 1 1 

Battenet nor lO-oo procent av sin drittstid kvar. 




Batteriet har mindre dn 1 0 procent av sin driftstid 
kvar. Kameran kommer snart att stdngas av. Live 
Viev/ (Direkvisning) fungerar inte. 


Blinkande 


Batteriet dr helt urloddat. Kameran kommer att 
fortsdtta att stdngas av. 




Kameran drivs med ndtstrdm (med ett ej 
laddningsbart batteri eller inget batteri installerat). 


Animerat 
batteri som 
fylls 


Kameran drivs med ndtstrdm och batteriet holier pd 
att loddas. 




Kameran har laddot batteriet och drivs med 
ndtstrdm. 



OBS! Nar du anvdnder CP! -batteriet kan du fa fler bilder 
sedan Live Viev/ (Direktvisning) inaktiveras dn med det 
laddningsbara litiumionbatteriet. 



OBS! Batterimdtaren dr mest rdttvisande efter ndgra minuters 
anvdndning. Ndr kameran dr avstdngd dterhdmtar sig 
batteriet och det inledande mdtarvdrdet dr kanske inte sa 
exakt ndr kameran sids pd som efter ndgra minuters 
anvdndning. 
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OBS! Ndr du tar ut batteriet ur kameran bevaras datum- och 
tidsinstallningarna i ungefdr 10 minuter. Om kameran far 
vara utan batteri i mer an 10 minuter, stalls klockan pfl 
det datum och klockslag som gallde ndr kameran senast 
anvdndes. Du kan bli ombedd att uppdatera datum och 
tid ndsta gSng du siSr pS kameran. 

Ladda om litiumjonbatteriet 

Det laddningsbara litiumjonbatteriet HP Photosmart R07 kan 
laddas om i kameran ndr kameran dr ansluten till en HP 
vdxelstromsadapter eller en HP Photosmart R-series 
dockningsstatlon (tillval). Litiumjonbatteriet kan ocksa laddas 
om med HP Photosmart-snabbbatteriladdaren (tillval) eller i det 
extra batterifacket pfl HP Photosmart R-series dockningsstation. 
Se Bilaga B: Att kopa kameratillbehor pa sidan 171 . 

Ndr HP vdxelstromsadapter anvdnds for att ladda batteriet och 
kameran dr avstdngd blinkar lampan for strom/minne pa 
baksidan av kameran under tiden som laddningen pagar. Ndr 
dockningsstationen anvdnds blinkar dockningslampan. Ndr en 
snabbladdare anvdnds lyser lampan p6 laddaren med gult 
sken. 

I foljande tabell kan du se hur Idnge det tar i genomsnitt att 
ladda om ett batteri som varit fulladdat, beroende pfl var 
batteriet laddas. Tabellen visar ocksS vilken signal du fflr ndr 
batteriet har laddats om. 
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Vdr laddas 
batteriet? 


Genomsnittlig 
laddningstid 


Signal ndr laddningen dr 
klar 


1 kameran med en 
HP vdxelstroms- 
adapter ansluten 
eller medan 
kameran dr i 
dockningsstationen 


5-7 Hmmar 


Strdm/minneslampan pa 
kameran (eller strdmlampan 
pa dockningsstaHonen) slular 
blinko och bdrjar lysc med 
fast sken. Pa komerans 
bildskdrm dndras 
batterimdtaren till iSJi. 


1 docknings- 

stationens 

batterifack 


2,5-3,5 
timmar 


Lampan for det extra 
batteriet pd docknings- 
stationen slutar blinka och 

L" * 1 Jill 

bdrjar lysa med tast sken. 


1 snabbladdaren 


1 -2 timmar 


Lampan pa snabbladdaren 
bdrjar lysa gront. 



Om du inte kommer att onvdndo kameran direkt ndr du loddot 
batteriet rekommenderor vi att du Iflter kameran vara kvar i 
dockningsstationen eller later den vara ansluten till 
vaxelstromsadaptern. Kameran laser av batteriet med jdmna 
mellanrum for att du ska kunna vara saker pfl att kameran 
alltid dr redo att anvdndas. 

Saker du bor komma ihag ndr du anvdnder ett iitiumbatteri: 

• Forsta gangen du anvdnder ett nytt litiumjonbatteri maste 
du se till att fulladda det innan du anvdnder det i kameran. 

• Ett litiumjonbatteri laddas ur ndr det inte anvdnds, oavsett 
om det sitter i kameran eller inte. Om ett litiumjonbatteri inte 
har anvdnts pfl over tvfl mflnader mflste du ladda om det 
innan du bdrjar anvdnda det igen. Aven om du inte 
anvdnder batteriet rekommenderor vi att du loddar det 
ungefdr vor sjdtte till tolfte mflnod for att fdrldnga dess 
livsldngd. 

1 68 HP PhotoSmart R707 onvandorhandbok 



• Prestandan hos alia laddningsbara batterier, inklusive 
litiumjonbatterier, forsdmras med tiden, i synnerhet om de 
forvaras och anvands i hoga temperaturer. Om 
batteridriftstiden blir occceptobelt kort med tiden, bor du 
ersdtta batteriet med ett HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri 
for kameror i HP PhotoSmart R-series (L1812A). 

• Kameran, dockningsstctionen och snabbladdaren kan vara 
varma medon de drivs med eller laddar ett litiumjonbatteri. 
Detta dr normalt. 

• Du kan Idmna ett litiumjonbatteri i kameran, docknings- 
stationen eller snabbladdaren hur Idnge som heist utan att 
batteriet eller kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren tor skada. Forvara alltid laddade battorier 
pd ett svalt stdlle. 

Sakerhetsatgarder vid laddning av 
litiumjonbatterier 

• Ladda inte batterier med torra celler eller andra typer av 
batterier i kameran, dockningsstationen eller 
snabbladdaren. 

• Satt I lltiumbatterlet dt rdtt hdll i kameran, 
dockningsstationen eller snabbladdaren. 

• Anvdnd bara kameran, dockningsstotionen och 
snabbladdaren pd torra platser. 

• Ladda inte litiumjonbatteriet pd en mycket varm plats, som i 
direkt solljus eller ndra en brasa. 

• Ndr du ladder om ett litiumjonbatteri fdr du inte tdcka over 
kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren pd ndgot 
sdtt. 
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• Anvand inte kameran, dockningsstationen eller snabblad- 
daren om litiumjonbatteriet verkar vara skadat pa nagot sdtt. 

• Plocko inte isar kameran, dockningsstationen eller 
snobbloddoren. 

• Koppla ur HP vaxelstromsadaptern eller snabbladdaren 
fran eluttaget innan du rengor dem. 

• Vid omfattande anvandning kan litiumjonbatteriet borja 
svdila. Om del blir svart att sdtta i batteriet eller ta ut det 
fran kameran, dockningsstationen eller snabbladdaren bor 
du sluta anvanda batteriet och ersatta det med ett nytt. 
Lamna in det gamla batteriet for Stervinning. 

Tidsgrans for vilolage for 
strdmbesparing 

For att spare pa batteriet stdngs kamerans bildskdrm 
automatiskt av om du inte tryckt pd ndgon knapp pd 60 
sekunder, och kameran stdngs ov belt efter 5 minuter. Ndr 
kameran dr i viloldge rdcker det med att trycka pd valfri knapp 
for att kameran ska aktiveras igen. Om du inte trycker pd 
ndgra knappar under vlloldget, stdngs kameran av efter 
ytterligare 5 minuter, sdvida den inte dr ansluten till en dator, 
skrivare eller HP vdxelstromsadapter. 
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Bilaga B: 
Att kopa 
kameratillbehdr 



Du kan kopa ytterligare tillbehdr till din kamera. 

Om du vill ha information om din HP R707 och kompatibia 
tillbehdr, ga till www.hp.com (hela vdrlden) 

Om du vill ha information om var du kan kopa tillbehor, ga till 
www.hp.com/eur/hpoptions (endast Europa) 

Nagra av tillbehdren till den har digitalkameran raknas upp 

nedan: 

• HP PhotoSmart R-series 
dockn 1 ngsstation — C8887 A 

Ladda kamerons botteri plus ett 
extra batteri i det extra 
laddningsfacket, sfl ar kameran 
alltid redo ott cnvandas. Overfor 
enkelt foton till datorn, skicka foto-e-post via HP Instant 
Share eller skriv ut foton med en enkel knapptryckning. 
Anslut kameran till din TV och visa bildspel med hjdip av 
fjarrkontrollen. 

Omfattar en dockni ngsstation med extra batterifack for ett 

litiumjonbatteri, en fjdrrkontroll, ett laddningsbart HP 
PhotoSmart R07 litiumjonbatteri, en audio/video-kabel, en 
USB-kabel och en HP vdxelstrdmsadapter (endast 
Nordamerika). 
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HP PhotoSmart snabbladdarpaket for HP PhotoSmart 
R-series-kameror— LI 810A (ej tillgangligt i Latinamerika) 

Snabb omiaddning av litiumjonbatteriet, plus skydd for HP 
PhotoSmart R-series-kameran. Innehflller allt du behover for 
ott ge kameran ett "hem" ndr du ar hemifran: 
en laddore, ett komerafodral, ett resefodral och ett 
laddningsbart HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri. 

Laddningsbart HP PhotoSmart R07 litiumjonbatteri for 
kameror i HP Photosmort R-series— LI 81 2A 

Botteri med hog kapacitet som kan laddas om hundratals 
ganger. 

HP PhotoSmart 3,3 V vaxelstromsadapter for HP PhotoSmart 
R-series-kameror— C8912B (ej tillganglig i Latinamerika) 

Det hdr dr den endc ndtadapter som stods for anvandning 
med R-series-kameror. 

HP PhotoSmart SD-minneskort 

(For viktig information om vilka minneskort som stods, se 
Lagring pa sidon 177.) 

• HP Photosmort 128 MB SD-mlnneskort-C8897A 

• HP Photosmort 256 MB SD-minneskort— LI 81 3A 

• HP Photosmort 51 2 MB SD-minneskort— LI 81 4A 

OBS! HPs minneskort dr inte tillgdngliga i Asien/ 
Stillahavsomradet och Latinamerika. 
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• HP PhotoSmart Premium-vdska for HP PhotoSmart R-series- 

komeror— LI SUA 

Skydda din HP PhotoSmart R-series-kamera med en stoppad 
ladervaska. Den har vaskan, som ar specialdesignad for 
HPs digitolkameror her en ficka for minneskort, extra 
batterier och onnot. 

• www.casesonline.com— Ga till www.casesonline.com om 
du vill to from en egen specialanpssad vdska for din HP 
PhotoSmart R-series-kamera. Vdlj utseende, material och 
farg. 
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Bilaga C: 
Specifikationer 







II 1 ■■ 

Upplosning 


Ci'llL'IJ 

Stillbilder: 

D,oo ivir [z.oyu X 1 7 7Hj TOTuiT pixeiunTGi 

• 5, 1 4 MP (261 2 X 1 968) effektivt pixelantal 

Videoklipp: 

• 320 X 240 totalt pixelantal 


Sensor 


Diagonal 9,075 mm (1/1,8-tums, 4:3-format) 
CCD 


Fdrgdjup 


36-bitars(12bitarx3farger) 


Objektiv 


Brdnnvidd: 

• Vidvinkel— 8 mm 

• Teleobjektiv— 24 mm 

• 35 mm motsvarar ungefdr 
39 mm - 1 1 7 mm 

F-tal: 

• Vidvinkel-f/2.8 till f/4.8 

• Teleobjektiv-f/4.9 till f/8.4 


Objektivfaste 


Inget 


Sdkare 


Sdkare med optisk realbildszoom, 
3x fdrstoring, uton dioptrijustering 


Zoom 


3x optisk, 8x digital zoom 
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Funktion 


Beskrivning 


Fokus 


Normal (Normalt) (standard): 

• Vidvinkel— 500 mm till odndligt avstand 

• Teleobjektiv— 700 mm till odndligt avstand 

Macro (Makro): 

• Vidvinkel- 140 mm till 900 mm 

• Teleobjektiv— 500 mm till 1 000 mm 

• Fokusinstdllningar: Normal Focus (Normalt 
fokus) (standard), Macro (Makro), Infinity 
(Odndligt), Manual Focus (Manuellt fokus) 


Slutarhastighet 


1/2000 till 16 sekunder 


Stativfasle 


Ja 


Inbyggd blixt 


Ja, normalt 6 sekunders laddningstid 


Blixtens 
rackvidd 


Zoom 

Lage ISO 100 ISO 200 ISO 400 
Vidvinkel 2,7 m 4,0 m 6 m 

Teleobjektiv 1,5 m 2,5 m 3,25 m 


Extern blixt 


Nej 


Blixt- 

instdllningar 


Flash Off (Blixt av), Auto Flash (Autoblixt) 
(standard), Red-Eye (Roda ogon). Flash On (Blixt 
p6), Night (Natt) 


Bildskdrm 


1 ,5-tums fdrgskdrm med aktiv matris TFT LCD, 
bakgrundsbelyst, 1 1 9 548 bildpunkter 
(494 X 242) 
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Funktion 


Beskrivning 


Lagring 


• 32 MB internt flash-minne med ca 27 MB for 
bildlagring 

• Plats for minneskort 

• Den hdr kameran stodjer bade Secure Digital 
(SD)- och vissa MultiMediaCard™ (MMC)- 
minneskorf pa 8 MB och mer. Endast MMC-kort 
har befunnits vara i enlighet med MulHMediaCard- 
specifikationen. Godkdnda MMC-minneskort dr 
mdrkta med en IIIIIIIM' MultiMediaCard- 
logotyp pa kortet eller fdrpackningen. 

• SD-kort rekommenderas eftersom de dr snabbare 
dn MMC-kort pd att Idsa och lagra data. 

• Den hdr kameran kan stodja minneskort pd upp till 
2 GB, men HP har bara testat den med kort upp till 
512 MB. Kort med en hogre kapacitet dn 

2 GB kommer inte att fungera. Sjdiva hdgkapaci- 
tetskortet i sig sjdivt pdverkar inte kamerans pres- 
tanda, men ett stort antal filer (over 300) pdverkar 
hur Idng tid det tar for kameran att starta. 

• Antalet bilder som kan sparas i minnet beror pa 
instdllningarna ov Image Quality (Bildkvalitet) 
(se Minneskapocitet pa sidan 181). 


Alternativ for 
bildinsamling 


• Still (Stillbilder) (standard) 

• Self-Timer (Sjdlvutldsare)— en stillbild eller ett 
videoklipp fotograferas efter 10 sekunders 
fdrdrdjning 

• Self-Timer - 2 shots (Sjdlvutldsare - 2 
tagningor)— en stillbild tas efter 10 sekunders 
fdrdrdjning och sedan tas en andra stillbild cirka 
3 sekunder senare. En enda video tas efter 10 
sekunders fdrdrdjning. 

• Burst (Bildserie)— kameran tar 3 bilder i rod sd 
snabbt som mdjiigt tills bufferten dr full 

• Video— 30 bildrutor per sekund (inklusive ljud), 
tills kamerans minne tar slut 
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Funktion 


Beskrivning 


Ljudinspelning 


• Stillbilder— max 60 sekunder kan spelas in 

• Bildserie— ingen ljudinspelning tillgdnglig 

• Videoklipp— ljud spelas in automatiskt 


Fotograferings- 
Idgen 


Auto (standard), Action (Rorelse), Landscape 
(Landskap), Portrait (Portrdtt), Beach/Snow 
(Strand/sno), Sunset (Solnedgdng), Aperture 
Priority (Blandorprioritet), Panorama, Document 
(Dokument), My Mode (Eget lage) 


Bildkvalitet, 
installning 


• 5MP 

• 5MP ** (standard) 

• 3MP ** 

• IMP *■>• 

• VGA ** 

• Instdllningar av Custom Image Quality (Egen 
bildkvalitet) (Resolution (Upplosning) och 
Compression (Komprimering)) 


Kompensation 
for exponering 


Auto (standard). Kan stdllas in manuelltfrdn -3,0 
till +3,0 EV (exponeringsvarde) i sleg om 1/3 
EV. 


Vitbalans- 
installningar 


Auto (standard), Sun (Sol), Shade (Skugga), 
Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescerande), 
Manual (Manuell) 


AE-matnings- 
insallningar 


Average (Medel), Center-Weighted (Centrerad) 

(standard). Spot (Punkt) 


ISO-hastighels- 
installningar 


Auto (standard), 100, 200, 400 


Anpassad 
belysning 


Off (Av) (standard), Lov/ (Lag), High (Hog) 


Farg- 

installningor 


Full Color (Helfarg) (standard). Black & V/hite 
(Svartvitt), Sepia 
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Funktion 


Beskrivning 


Mattnads- 
installningar 


Low (Lag), Medium (Medel) (standard), High 
(Hog) 


Skarpe- 
instdllningar 


Low (Lag), Medium (Medel) (standard). High 
(Hog) 


Kontrast- 
installningar 


Low (Lag), Medium (Medel) (standard). High 
(Hog) 


Automatisk 

exponerings- 

variation 


Off (Av) (standard), -/+ 0,3 EV, -/+ 0,7 EV, -/+ 
1,0 EV 


Datum- och 
tidsstdmpel 


Off (Av)(standard), Dote Only (Endast datum). 
Dote & Time (Datum och tid) 


Forstoring vid 
uppspelning 


Forstorar en stillbild till 140 ganger pa 

bildskdrmen 


Komprime- 
ringslbtTTiat 


• JPEG (EXIF) for stillbilder 

• MPEGl forvideoklipp 


Grdnssnitt 


• USB Mini-AB-onslutningsdon; tilldter anslutning 
av USB (A till Mini-B) till en dolor eller USB 
(Mini-A till B) till vissa skrivore (alio 

HP Photosmart-skrivore eller PictBridge- 
kompatibla skrivore) 

• DC-ingong 3,3 Vdc vid 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-series dockningsstotion 


Orienterings- 
sensor 


Ja 
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Funktion 


Beskrivning 


Standarder 


• PTP-overforing (15740) 

• MSDC-overforing 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1.0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 


Strom- 
forsorjning 


Typisk stromforbrukning: 2,3 Watt (med LCD- 
bildskdrmen pa). 4 Watts maximal strom- 
forbrukning. 

Stromkallor: 

• Antingen ett laddningsbart HP PhotoSmart R07 
litiumjonbatteri for kameror i HP PhotoSmart R- 
series (L1812A) eller ett Durocell CPl-botteri av 
engangstyp. Det laddningsbaro batteriet kan 
laddos i kameron med hjalp av en HP 
vdxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval). 

• HP vaxelstromsadapter (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• HP PhotoSmart R-series dockningsstation (tillval) 

Omiaddning i kameran med en HP 
vdxelstromsadapter eller en HP PhotoSmart R- 
series dockningsstation (tillval): genomsnittlig 
laddningstid 5-7 timmar. 


Yttermatt 


Matt med avstdngd kamera och infdilt objektiv: 
98,5 mm (L) x 35,3 mm (B) x 60 mm (H) 
3,88 tum (L) x 1,39 tum (B) x 2,36 tum (H) 


VIM 


1 Ml) n rn m iitnn rtnttpri 

I \J\J UIUIII UlvJII k^UIIC^II 
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Funktion 


Beskrivning 


Temperatur- 
omrdde 


Drift: 

0 till 50° C vid 

15 till 85% relativ fuktighet 

Forvaring: 

-30 till 65° C vid 

15 till 90% relativ fuktighet 


Garanti 


1 ars begrdnsad garanti som backas upp av HP 
Customer Support 



Minneskapacitet 

I foljande tabell kan du se ungefdr hur mango stillbilder i 
genomsnittlig storiek som kon logros i komerons internminne 
pa 32 MB ndr komeron hor oliko instdllningor ov Image 
Quality (Bildkvalitet) (tillgangliga i Capture Menu 
(insamlingsmenyn)). 

OBS! Hela internminnet pfl 32 MB ar inte tillgdngligt eftersom 

en del ov det onvdnds for interna komerofunktioner. 
Dessutom vorieror den egentligo filstorleken och det 
egentliga antal stillbilder som kan lagras i komerons 
internminne eller pa ett minneskort (tillval) beroende pa 
innefiSllet i varje stillbild. 



5MP 


10bilder{a2,5 MB) 


5MP*# (standard) 


21 bilder(d 1,25 MB) 


3MP** 


33 bilder (d 800 KB) 


IMP** 


53 bilder (d 500 KB) 


VGA** 


176 bilder (d 150 KB) 
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Bilaga D: 

Garantimformation 

Hewlett-Packards begransade 
garanti 

HP photosmart R707 digitalkamera med HP Instant Share har 
ett 6rs begransad garanti. 

• HP goronterar dig, slutonvdndoren, ott moskinvora, tillbehor 
och forbrukningsortiklor fran HP kommer ott vara fria fran 
defekter avseende material och utforande under ovan angivna 
tidsperiod, rdknat fran inkopsdatumet. Om HP under 
garantiperioden underrdttas om sddana defekter, kommer HP 
att efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut 
felaktiga produkter. Utbytesprodukterna kan antingen vara nya 
eller likvdrdiga med nya vad gdller prestanda. 

• HP garanterar att programvara fran HP inte kommer att 
misslyckas med att exekvera sina programinstruktioner pfl 
grand av felaktigt material eller utforande under ovan 
angivna tidsperiod, under forutsdttning att programvaran 
har installerats och anvands pfl ratt satt. Om HP under 
garantiperioden blir underrdttat om sadana defekter 
kommer HP att byta ut programvara som till foljd av 
defekterna inte exekverar sina programinstruktioner. 

• HP garanterar inte att HP-produkterna fungerar utan avbrott 
eller fel. Om HP inte inom rimlig tid har mdjiighet att reparera 
eller ersdtta en produkt till ett sddant skick som anges i 
garantin, dger du rdtt till dterbetalning av inkdpspriset under 
forutsdttning att du omedelbart returnerar produkten. 
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• HP:s produkter kan innehalla rekonditionerade delar som 
prestandamdssigt dr likvdrdiga med nya eller som dr 
obetydligt anvdnda. 

• Garantin tdcker inte defekter som uppstdr vid (a) feloktigt 
eller otillrdckligt underhdil eller felaktig eller otillrdcklig 
kolibrering, (b) progromvaro, grdnssnittskomponenter, 
maskinkomponenter eller forbrukningsartiklor frdn ondra 
leverantorer dn HP, (c) obehorig modifiering eller felaktig 
onvdndning, (d) onvdndning under fdrhdllonden som ligger 
utanfor de angivna miljospecifikationerna for produkten 
eller (e) felaktig forberedelse eller felaktigt underhdil av 
instollotionsplatsen. 

• I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING 

MEDGER, GES INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFORSTADDA GARANTIER AN DE OVANSTAENDE, 
VARKEN MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN. HP FRANSAGER 
SIG SARSKILT EVENTUELLA ANDRA UNDERFORSTADDA 
GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SAUBARHET, 
TILLFREDSSTALLANDE KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR EH 
VISST ANDAMAL. Vissa Idnder, stater eller provinser tilldter 
inte begrdnsningar av giltighetsHden for en underfdrstddd 
garanti, och i sddana fall gdller ovanstdende begrdnsningar 
eller undantag inte dig. Denna garanti ger dig specifika, 
lagliga rdttigheter samt eventuellt andra rdttigheter, som 
varierar i olika Idnder, stater och provinser. 

• HPs begrdnsade garanti gdller i alia Idnder och pd alia 
plotser ddr HP ger support for denno produkten samt ddr 
HP har salufort denna produkt. Nivfln p6 garantiservicen 
kan variera beroende pd lokala standarder. HP kommer inte 
att anpossa produktens vare sig vad gdller form eller 
funktion for att den ska kunna anvdndas i ett land ddr den 
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aldrig varit avsedd a\\ fungera av skal som grundar sig pfl 
lagar och bestdmmelser. 

• I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAG MEDGER, 
UTGOR DE GOTTGORELSER SOM ANGES I DENNA 
GARANTIDEKLARATION DIN ENDA ERSATTNING. 
FORUTOM NAR ANNAT ANGES OVAN KAN HP ELLER 
DESS LEVERANTORER UNDER INGA OMSTANDIGHETER 
HALLAS ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR 
NAGRA DIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOUDSKADOR (INKLUSIVE FORLORAD VINST 
ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, OAVSETT OM 
KONTRAKT, FORSEELSER ELLER ANDRA JURIDISKA 
GRUNDER ABEROPAS. Vissa lander, stater eller provinser 
tillater inte undantag eller begransning av tillfdiliga skador 
eller foljdskador, i vilket fall ovanstaende begransning eller 
undantag inte galler dig. 

• VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION GALLER 
UTOVER OCH UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE OCH 
MODIFIERAR INTE DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE 
RATTIGHETER SOM GALLER FOR FORSAUNINGEN AV 
DENNA PRODUKT, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING 
LAGEN TILLATER DET. 

Kassering av material 

Denna HP-produkt innehaller foljande material som kan krdva 
speciell hantering nar det ar dags att kassera produkten: 

• Laddningsbart litiumjonbatteri 

• BIy i fogar och vissa komponenter 
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Av miljohansyn kan kasseringen av detta material kan vara 
foremfll for sarskilda regler. For information om kassering eller 
Stervinning kan du vanda dig till lokala myndigheter eller 
Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org). 

Sakerhetsatgarder 

• For att undviko risk for elektrlsko stotor ska du inte oppna 
kamerans holje eller forsoka reparera den sjdlv. For 
reparationer, kontakta ett auktoriserat HP-servicecenter. 

• Se till att hallo kameran torr. Om den utsatts for mycket fukt 
kan dess funktion dventyras. 

• Om fukt tranger in i kameran ska du omedelbart sluta 
anvdnda den. Ldt den lufttorka tills den dr fielt torr innan du 
onvdnder den igen. 

• Om du onvdnder ett icke loddningsbort botteri, ska du inte 
forsoka ladda om det. Fdlj batteritillverkarens 
sdkerhetsanvisningcr. 

• Ndr du kosseror botterier ska du foljo batteritillverkarens 
anvisningar for kassering och dtervinning, eller lokala 
rekommendotioner. Du fSr inte brdnna upp eller punktera 
botterierna. 

• Ett laddningbart litiumjonbatteri kan laddas om i kameran 
ndr kameran dr ansluten till en HP vdxelstrdmsadcpter eller 
HP PhotoSmart R-series dockningsstation. Anvdnd endost en 
vdxelstromsadapter som HP godkdnt for kameran. Om du 
onvdnder en ej godkdnd vdxelstromsadapter eller 
komeradockningsstotion kan du skoda kameran eller 
dventyra sdkerheten. Garantin upphdr dd att gdllo. 
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Sakregister 



A 

adapter, HP vaxelstroms- 15, 26 
kopa 173 

uttag pa kameran 26 
AE Bracketing 74 
AE-matning, stdlla in 66 
AF-lampa 24 

AF-sokorlampa 24 
Anpossad belysning, instdllning 
68 

anslutningar 

som en Picture Transfer 

Protocol-enhet (PTP) 119 

som en USB Mass Storage 
Device Class (MSDC) 120 

tilldator 109 

till skrivaren 1 1 2 
antal aterstaende bilder 36, 82 
antal bilder i internminnet 181 
anvdndarsupport 154 
aterstaende bildantal 36, 82 
Aterstdll instdllningar 1 22 
dterstdlla kameran 1 24 
automatisk exponering, kringga 
46 

Av Bidndarprioritet, Idge 48 
B 

botteri 

instollera 14 

lucka pa kameran 27 
batteri, bevara 1 62 
batterier 

bilder per typ 1 65 



CPl, engangs 161 
forldnga livsldngd 162 
kdpa litiumjon- 172 
ladda om litiumjon- 167 
mdtare 166 
prestanda per typ 1 64 
snabbladdarpaket 172 
typer attanvdndo 161 
viktigtom anvdndning 161 

bevara batteriet 162 

bilder 

Adaptive Lighting (Anpossad 

belysning) 68 
AE Bracketing 74 
AE-mdtningsinstdllning 66 
antal aterstaende 36, 82 
antal sparade i internminnet 

181 

Bildkvalitet, instdllning 58 
Datum- och tidsstdmpel 76 
dela 97 

Egen bildkvalitet, instdllning 
60 

fdrginstdllning 70 
fdrgnyans 64 
for morka/ljusa 57 
fdrstora 85 

fotograferingsldgen 46 
gdro Ijusare 57 
gdro morkore 57 
ISO-hastighetsinstdllning 65 
kontrostinstdllning 73 
mdttnodsinstdllning 71 
med sjdlvutldsore 44 
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overfora fran kameran till 

datorn 109 
Panorama-lage 49 
Rotera 95 

skarpeinstdllning 72 

spela in Ijudklipp 32 

ta still- 31 

visa miniatyrer 84 

vitbalansinstallning 62 
bildinfo, anvdnda 92 
Bildkvalitet 

instdllning 58 

stdlla in egen 60 
Bildserie 

anvdnda 46 

knopp 23 
Bildskarm 

anvdnda 35 

beskrivning 23 

Direktvisning vid paslagning 
118 

Direktvisning, knapp 23 

statusbild 30 
bidndare, stdlla in 48 
BIdndarprioritet (Av), Idge 48 
blinkande lampor pa kameran 
21, 24, 26 

blixt 

anvdnda 43 

beskrivning 26 

instdllningar 43 

rdckvidd 176 
Blixt, knapp, beskrivning 23 
bonusprogramvara 19, 20 

C 

CPI-batteri, engdngs 161 



D 

dator, ansluta kamera till 109 
datum och tid, stdlla in 18, 118 
Datum- och tidsstdmpel 76 
dela bilder 97 
delar pd kameran 

framsidan, undersidan och 
sidan av kameran 26 

kamerans baksida 21 

kamerans ovansida 25 
diagnostiskt test 153 
digital zoom 41 
direktutskrift 

markera bilder 83 

skriva ut bilder frdn kameran 
till skrivaren eller datorn 
112 
Direktvisning 

knapp 23 
direktvisning 

anvdnda 35 
Direktvisning vid paslagning 

instdllning 1 18 
diskenhet, kamera som 1 20 
Dokument, Idge 48 

E 

Eget Idge 

anvdnda 52 

beskrivning 48 

instdllningar 52 
engdngsbatteri 161 

F 

Fdrg i bilder, stdlla in 70 
felmeddelanden 

pd datorn 1 50 

pd kameran 141 
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Sakregister 



felsokning vid problem 123 
ferrit, sdtta fast pa ndtadapter 
15 

Flytto bilder till minneskortet 121 
fokus 

installningar 38 

interval! 176 

kameraskakning 41 

knapp 23 

las 38 

Makro, installning 38 

Manuel! fokusering, 
installning 40 

Manuellt fokus, installning 39 

Normalt, fokusinstallning 38 

Oandligt, installning 39 

ramar, anvanda 36 

sokprioritet 39 
fokuserinqslampa 

beskrivning26 

installning 1 1 7 
Forhandsgranska panorama 95 
forlanga batteriets driftstid 1 62 
Forstora 

anvanda 85 

reglage pa Zoom-reglage 22 
forstora bilder 85 
fotograferingslage 

installning 46 

knapp 25 
F-tal, stalla in 48 

G 

garantiinformation 183 
gora en bild Ijusare 57 
gora en bild morkare 57 
granska bilder 80 



H 

handledsrem, sdtta fast pa 

kameran 12 
fiarkors i sokaren 36 
fijdlp for menyalternativen 56 
hjdlp fran kundsupport 154 
fiidlpmeny, anvanda 30 
hogtalare, beskrivning 25 
HP Instant Share 
anpassa HP Instant Sfiare- 

menyn 98 
anvdnda HP Instant Sfiare- 

menyn 103 
beskrivning 1 1 , 97 
HP Instant Sfiare-knapp 23, 
98 

markera alia bilder 104 

markera individuella bilder 
106 

sla pa/av 98 
HP Instant Share-knapp 98 
HP Instant Share-menyn 

anpassa 98 

anvdnda 103 

beskrivning 103 

forbereda 98 

markera alia bilder 104 

markera individuella bilder 
106 

HP vdxelstromsadapter 
kdpa 173 

uttag pa kameran 26 
HP-webbplatser 154 

I 

Image Advice, anvdnda 92 
insamlingsmeny 
anvdnda 55 
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hjdlp for menyalternativ 56 
installera 

batteri 14 

handledsrem 1 2 

minneskort 13 

prog ram vara 1 9, 20 
installningar, aterstalla 1 22 
internminne 

bilder som aterstar 36 

bildkapacitet hos 181 
intervall 

blixt 1 76 

fokus 176 

fokusinstallningar 38 
F-tal 175 

Kompensation for exponering 
178 

intervall for slutarhasHghet 1 76 
ISO-fiastigfiet, stdlla in 65 

K 

kalibrera fargen i bilder 64 
kamera 

aterstalla 1 24 

diagnostiskt sjalvtest 1 53 

kopa tillbehortill 171 

kopa vdska till 173 

sla pa/ av 1 7 

specifikationer 175 
kameradockningsstation 

beskrivning 1 1 

dockningsinsots 12 

kopa 172 

uttag pa kamera n 27 

kameralagen 27 
kameraljud, instdllning 1 16 
kameramenyer 28 
kamerans delar 



framsidan, undersidan och 

sidan av kameran 26 
kamerans baksida 21 
kamerans ovansida 25 
kameratillbehor 171 
kameravdska, kopa 173 
kapacitet fios interminnet 181 
knappar pa kameran 21 
kompensation for exponering, 

stdlla in 57 
komprimeringsformat 179 
komprimeringsinstdllningar, 

egna 61 
konfigurationsmeny, anvdnda 

115 

kontrast, instdllning 73 
kopa kameratillbehor 171 
kringga automatisk exponering 
46 

kundsupport 154 
L 

ladda om litiumjonbatteriet 1 67 
Idgen, kamera 27 
lampor pd kameran 

AF-lampa 24 

fokuseringslampa 26, 1 17 

sidlvutlosarlampa 26 

strom/minneslampa 21 

videolampa 24 
Landskap, Idge 47 
Idnga exponeringar, 

stdrningsreducering 49 
litiumjonbatteri 

kopa 1 72 

ladda om 1 67 

sdkerhetsatgdrder 163 
Ijud frdn kameran 1 1 6 
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Ijudklipp 

uppspelning 80 
Ijudklipp, spela in 32, 94 
Ljusslyrka pa skarmen, 
installning 1 16 

M 

Macintosh 
ansluta Hll 109 
USB-instdllning pa kameran 
120 

Macintosh-dator 
bonusprogramvara 20 
installera programvara 20 
makrofokus, installning 38 
Manuell fokusering, installning 
40 

Manuell vitbolons, installning 64 
Manuellt fokus, installning 39 
markera bilder 

for direktutskrift 83 

for HP Instant Share- 
destinationer 106 
matare, batteri- 166 
Mattnad, installning 71 
meddelanden 

pa datorn 1 50 

pa kameran 141 
Meny/OK-knapp, beskrivning 

22 
menyer 

Hjalp 30 

HP Instant Sfiare 103 
Insamling 55 
Konfigu ration 1 15 
oversikt 28 
Uppspelning 86 
MF-fokus, knapp 23 



mikrofon, beskrivning 26 
miniatyrer 

visa 84 
minneskort 

bilder som aterstar 36, 82 

installera 13 

lucka pa kameran 27 

typer och storlekar som stods 
177 

minneslampa 21 
Mode-knapp 25 

N 

natadapter 
kopa 173 

uttag pa kameran 26 
Normalt, fokusinstallning 38 

O 

Odndligt, fokusinstallning 39 
ON/OFF-omkopplare, 

beskrivning 21 
online-hjdip for alternativ pa 

insamlingsmenyn 56 
optisk zoom 41 
overexponera en bild 57 
overfora bilder till dator 109 

P 

Panorama-lage 
anvdnda 49 

Fdrfiondsgranska panorama 
95 

instdllning 48 
pilknappar pa styrenheten 22 
Portrdtt, Idge 47 
prestanda per batterityp 1 64 
problem, felsdkning 1 23 
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produktsupport 1 54 
Programmet HP Image Zone 

e| anvanda 1 25 

installera 19 
programvara, anvanda 

kameran utan 1 25 
programvara, installera 19, 20 

R 

rackvidd for blixt 176 
Radera 89 

radera under direktgranskning 
31 

ramar pa direktvisningsbilden 

36 

Reglage for miniatyrer pa 

Zoom-reglage 22 
roda ogon-reducering 

beskrivning 44 

To bort roda ogon 91 
Rorelseldge, instdllning 47 
rotera bilder 95 

S 

sakerfietsatgdrder for 

lltiumjonbatteri 163 
Sjdivutlosare 
anvdndo 44 
knapp 23 
lompo 26 
SjdIvutlosare/Bildserie-knapp 
23 

skaffa kameraHllbehor 171 

Skdrpa, instdllning 72 

skriva ut bilder 
anvdndo HP Instant Share 97 
direkt till skrivaren 1 1 2 
morkera bilder for 



direktutskrift 83 
sla pa/ av strommen 1 7 
slutarknapp 

beskrivning 25 

lasa exponering ocfi 
fokusering 36 
sokare 

anvdndo 36 

harkors 36 

lompor 24 
sokare, beskrivning 24 
sokarlampa for video 24 
Solnedgang, Idge 48 
specif ikationer 175 
spela in 

Ijudklipp 32, 94 

videoklipp 34 
Sprak 

dndro instdllning 1 21 

vdlja vid forsta 

anvdndningstillfdilet 17 
stativfdste, beskrivning 27 
statusbild 30 
stillbilder, ta 31 
stdrningsreducering, langa 

exponeringar 49 
Strand och sno, Idge 47 
Strom 

botterinivoikoner 166 
lompa 21 
sla pa/av 17 
specifikotioner 180 
strom/ minneslampa, 
beskrivning 21 
styrenhet med pilknappor, 
beskrivning 22 
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T 

teknisk support 154 
tid och datum, stalla in 18, 118 
tillbehor till kameran 171 
totalt antal bilder, oversikt 82 
TV-konfiguration, instdllning 
120 

U 

underexponera en bild 57 
upplosningsinstdllningar, egna 
61 

Uppspelning, anvanda 80 
Uppspelning, knapp, 
beskrivning 23 
uppspelningsmeny, anvanda 86 
USB 

konfigurationsinstdllning 119 

uttag pa kameran 27 
utrymme som kvarstar i minnet 

36, 82 
Utskrift, knapp 

anvdnda 83 

beskrivning 23 
uttag 

kameradockningsstation 27 
ndtadapter 26 
USB 27 



Windows-dator 
ansluta till 109 
bonusprogramvara 19 
installera programvara 19 



zoom 
digital 41 
optisk 41 

specifikationer 175 
Zoom-reglage, beskrivning 
22 

Zooma ut- och Zooma in- 
kontroller 22 



V 

Video, knapp, beskrivning 25 
videoklipp 

spela in 34 

uppspelning 80 
Vitbalans, instdllning 62 

W 

webbplatser for HP 1 54 
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